4. Babcock, aparatul ~ [npaGop BoGok; 
appareil B.; B. Apparat; B.'s apparatus; B. készü- 
lék]. Chim.: Aparat de sticlă, 
care servește la dozarea hidro- 
carburilor aromatice din pro- 
dusele petroliere albe (v. fig.). 
Dozarea consistă în agitarea, în 
acest aparat, a unei cantităţi de 
10 cm3 din produsul de anali- 
zat, cu 25 cm3 amestec de acid 
sulfuric și pentoxid de fosfor. — 
Hidrocarburile aromatice sunt ab- 
sorbite de acest amestec, După 
ce lichidele se separă, se citește 
pe gâtul gradat al balonului vo- 
lumul de produs neabsorbit, — 
Prin diferență se obține canti- 
tatea absorbită. 

2 Bacillus mesentericus. Bicl,: 
Microorganism aerob sporogen, Aparatul Babcock. 
care se găseşte, de obiceiu, 
ca microorganism nepatogen, în cavitatea abdo- 
minală a vitelor cornute mari. În cursul fabricării 
conservelor, la curățire nscorespunzătoare a căr- 
nii, el trece în conserve, unde poate provoca 
bombaje biologice (v. Bombarea conservelor), 
prin desvoltarea sporilor, cari rezistă la tempera- 
tura de sterilizare, 

Bacillus mesentericus e rezistent la clorura de 
sodiu, însă e distrus de soluții de 0,2% acid acetic 
sau 0,3% acid lactic. Astfel de soluții sunt folo- 
site pentru îndepărtarea lui de pe carcasa vitelor 
sacrificate. 

s. Bacon [Genon; lard; Speck, Bacon; bacon; 
bacon]. Ind. alim.: Carne de porc special prepa- 
rată în scop alimentar. După sacrilicarea ani- 
malului şi despărțirea capului de trunchiu, se 
împarte carcasa în două, de-a-lungul coloanei ver- 
tebrale; apoi se păstrează jumătățile timp de 
minimum 25 de zile la temperatura de 2°, în 
basine căptușiie cu faianță sau cu plăci de sticlă, 
presărându-se între ele un amestec de sare și 
zahăr fin măcinat, cum și mici cantități de azo- 
tit și azotat de sodiu; după ce basinele se umplu 
complet, masa de carne se presează; apoi, după 
trecerea perioadei de macerație, se alumă la rece. 

ʻa. Badger, aparalul ~ [npuGop Bamepa; 
appareil B.; B. Apparat; B.'s apparatus; B. készülék]. 
Chim., Ind. petr.: Aparat de laborator pentru distilare 
fracționată, cu reflux total. Are o eficacitate de se- 
parare foarte mare și, deci adeseori, pentru nevoile 
curente fracțiunile obținute nu mai trebue rectificate. 
Se compune din următoarele elemente: un balon 
de distilare (1), încălzit pe o sobă electrică (2); 
o coloană isoiermă (3), umplută cu inele de 
aluminiu, — menţinută la temperatură constantă 


cu ajutorul unei mantale, prin care circulă aer 
condiționat de un încălzitor-elice şi al unei spirale 


Schema aparatului de distila! ţiţeiul cu reflux total, sistem 
Badger. 
1) balon de 150 m3; 2) sobă electrică; 3) coloană isotermă; 
4) condensator de reflux; 5) răcitor de condensai; 6) şi 
7) robinete; 8) și 9) răcitoare terminale; 10), 11), 12) și 
13) termometre. 


de încălzire electrică; un condensator de reflux 
(4); două răcitoare terminale (8 și 9) cu acetonă 
și bioxid de carbon, cari opresc ieșirea gazelor; 
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un refrigerent pentru lichidul condensat (5); un 
recipient gradat și patru termomeire pentru 
controlul temperaturilor (10, 11, 12 şi 13). Apa- 
ratul Badger e folosit în special în laboratoarele 
din industria petrolieră. 

1. Baghetă [cresnannaa nanouita; bagueite 
de verre; Glasstab; glass rod; ivegvessz5]. Chim.: 
Vergea de sticlă, lungă de câteva zeci de centi- 
metri şi având grosimea de ordinul milimetrilor. 


2. Baie de aer [ec3qymnaa Banna; bain 
d'air; Luftbad; air bath; légfürdő]. Chim.; Aparat 
de laborator, confecționat din tablă de fier, de 
formă conică, și care servește la încălzirea ba- 
loanelor de sticlă în timpul distilării, al reacţiilor, 
etc. Are un sistem radial de benzi de asbest, 
cari nu permit balonului să ajungă în contact 
direct cu conul de metal. 

s. Bainită [Gelnur; bainite; Bainit; bainite; 
bainit]. Metl.: Constituent structural al oțelului 
(eutectoidic sau hipereutectoidic), care apare la 
călirea isotermică (v. S.) prin transformarea auste- 
nitei (v. şi Transformare isotermică), în zona de 
temperaturi cuprinse între punctul de inflexiune 


a curbelor în C, și temperatura M, de început 


al transformării martensitice. Bainita e constituită 
dintr'o rețea perturbată de fier œ suprasaturat cu 
carbon, Spre deosebire de martensită, bainita e 
formată printr'un proces de difuziune, cementita 
rămânând fin dispersată în masa de ferită. E un 
constituent intermediar între troostită și martensiță, 
având aspect acicular (provocat de marea vitesă 
a procesului de difuziune); cu timpul, procesul de 
difuziune cortinuând, ăcele de bainită manifestă 
o tendinţă de creștere, formațiunile aciculare se 
aglomerează — şi rezultă o structură asemănă- 
toare troostitei de revenire. 

Bainita contribue la menținerea austenitei re- 
ziduale. Oţelul cu structura bainitică are tenaci- 
tate mare. Formarea bainitei e favorizată de anu- 
mite elemente de adaus (de ex. de molibden). — 
Sin. Troostită aciculară. 

4. Băițuire [aporpaBuenne; mordancage; Bei- 
zung; mordanting; pâcolâs). 1.Tehn.: Aplicarea unui 
bait (v.), fie cu ajutorul pensulei (de ex. în in- 
dustria mobilei), fie prin imersiune (de ex. în 
vopsitorie sau în tăbăcărie), etc. 

5 Băiţuire.2. Metl.: Sin. (impropriu) Decapare (v.). 

s. Balansare [toneGanue, Ganancupogra; ba- 
lancement; Abgleichen; balancing; himbálás]. Tehn.: 
Oscilaţie a unui obiect în jurul unei axe care nu 
trece prin vreuna dintre extremitățile sale. 


7. Baleiaj [pa3o:enne n3oGpanenua; ba- 
layage, déflexion du rayon; Strahlablenkung; ray 
deflection; sugărelterites]. 1. Elt.: Devierea razei 
de electroni a unui tub catodic, -fie cu ajutorul 
câmpului electric dintre armaturile unui conden- 
sator prin care trece raza, fie cu ajutorul câmpului 
magnetic al unui sistem de bobine electrice. — 
Sin. Deflexiune. 

s. Baleiaj [pazionenne nsoGpamenua; ba- 
layage, exploration; Abtastung; scanning; letapo- 
gatăs]. 2. Telv,: Trecerea punctului de incidenţă 


al unei raze de lumină sau de electroni peste o 
imagine de transmis prin televiziune, în ordinea 
citirii rândurilor de pe o pagină, peniru a reda 
conținutul imaginii prin fluctuațiile în timp ale in- 
tensității razei. Baleiajul complet al unei imagini 
se face într'o mică fracțiune dintr'o secundă. — 
Sin. Exp'orare. 

9. Balizaj [paccranoBka GanenoB; balisage, 
construction de ba'ises; Vermarkung; beaconing; 
kitüzés]. 1. Topog., Fotgrm., Geod.: Construirea 
de balize şi amplasarea lor deasupra punctelor 
caracteristice ale scoarței terestre, în vederea 
observării lor dela distanță cu un teodolit, cu un 
tahimetru, etc., asifel încât să se poată efectua 
o triangulație topografică sau geodezică sau altă 
operațiune de măsurători terestre. — 2. Transp.: 
Amplasarea de semnale de diferite forme în 
diverse puncte caracteristice ale unei căi de 
comunicație, spre a atrage atenţiunsa personalului 
care conduce un vehicul pe acea cale de comu- 
nicaţie. — 3. Nav.: Construirea și amplasarea de 
balize marine, fixe sau plutitoare, fie de-a-lun- 
gul unei coaste, spre a indica zona de naviga- 
ție maritimă, fie în punctele caracteristice ale 
unui port, pentru a semnaliza diferite sectoare 
ale lui. — Sin. Balizare. 

10. Balizaj hertzian [repmuanoBaa -cucTema 
curualn3auHH; balisage hertzien; hertzsche Re- 
tonung; herzian buoyage; Hertzféle kitűzés]. Radio: 
Sistem radioelectric de semnalizare pentru urma- 
rea unei căi de navigaţie (maritimă sau aeriană), 
când condițiuni'e de vizibilitate nu permit navi- 
gatorului să urmeze corect ruta. Sistemul permite 
ghidarea navei sau a aeronavei în direcția co- 
rectă şi determinarea precisă a poziției; ghidarea 
se obţine prin radiofaruri, radiogoniometru, sau 
prin cablu director, adică printr'un cablu con- 
ductor străbătut de curenţi de înaltă frecvență, 
cufundat în apă de-a-lungul țărmului sau în fundul 
unui râu, care poate fi urmărit de navă prin de- 
tectarea câmpului electromagnetic din vecină- 
tatea cablului. 

1. Bandă laterală reziduală [ocraromguaa 60- 
KOB2A nonoca; bande latérale résiduelle; rema- 
nentes Seitenband; vestigial sideband; remanens 
oldalsáv]. Telc.: În modulația de amplitudine, por- 
țiunea transmisă a unei benzi laterale de frecvențe, 
suprimată parțial printr'un transductor care are o 
tăiere gradaţă în vecinătatea frecvenţei purtătoare. 

12, ~ oprită a unui filtru [nonoca 3aTyxanua 
punbrpa; bande affaiblie d'un filtre; Sperrbereich 
(eines Filters); filter attenuation band (filter stop 
band); egy szürő elzáró sávja]: Bandă de fre- 
cvențe cu atenuare, adică bandă în care, chiar 
dacă filtrul e nedisipativ sau disipația e neglijabilă, 
constanta de atenuare nu e nulă. 

13. ~ transmisă a unui filtru [noioca nponyc- 
kana unbrpa; bande passante d'un filtre; 
Durchlăssigkeitsbereich (eines Filters); filter trans- 
mission band (filter pass band); egy szürő âtbo- 
csáłó sávja]: Bandă de frecvențe optim transmise, 
adică bandă în care, dacă filtrul e nedisipativ sau 
disipația e neglijabilă, constanta de atenuare e nulă. 


1. Bară de cuplare [cenno creputenb; barre 
d'accouplement; Kupplungspindel; coupling bar; 
vonórúd]. Metl.: La laminoare, bara metalică 
de legătură dintre motor, respectiv dintre organul 
de antrenare și cilindrul de lucru (v. și sub La- 
minor 1). 

2. Bară port-ghidaje [nanpaBunaromni crep- 
mteHb; barre porte-guidage; Fiihrungsholderstab; 
guiding holder bar; vezetőhordó rúd]. Metl.: Piesă 
a armaturii de laminare, care se fixează pe stâlpii 
cadrelor de laminor, paralel cu axa cilindrilor de 
laminor, și care susține fălcile și dălțile de ghidare. 
Acestea sunt asamblate cu bara port-ghidaje (prin 
pene sau şuruburi), sau, uneori, sunt turnate 
monobloc cu bara. 

s. Barbotină* [ruunanoe recro; barbotine; 
Schlicker; slip, slop; barbotin]. 2. Ind. st. c.: Masă 
ceramică întrebuințată la fasonarea fluidă prin 
turnare. Se obține din masa ceramică corespun- 
zătoare piesei care urmează să fie obtinută, prin 
adăugire de 0,5-::1% electroliți alcalini (NasCO3, 
NaOH, NasSiOg, etc.) și o cantitate de 33- 35% 
apă. O bună barbolină trebue să nu prezinte 
fenomenul de tixotropie, să conțină o proporție 
cât mai mică de apă, peniru a forma peretele 
cât mai ușor, să nu fie vâscoasă, pentru a putea 
fi turnată ușor în formele de turnare și pentru 
a se putea evacua ușor surplusul din formă, să 
umple toate colțurile formei, să nu sedimerteze, 
rămânând tot timpul omogenă, să formeze pere- 
tele produsului într'un timp cât mai scurt. Pre- 
pararea barbotinei se face, fie direct în morile 
de măcinare cu bile, fie în agitatoare cu palete 
sau agitatoare pendulare. Barbotina se transportă 
prin conducte metalice, folosind pompe cu mem- 
brană. 

4. Baretor [Gapperep; barcteur; Eisenwas- 
serstolfrâhre; baretter; baretor]. Elt; Tub elec- 
tronic folosit pentru menținerea constantă a cu- 
rentului electric într'un circuit la bornele căruia 
variază tensiunea, Baretorul e constituit, în prin- 
cipal, dintr'un balon de sticlă umplut cu hidrogen 
la presiunea de 60:::200 mm col. Hg, în 'care sa 
găsește un fir de fier sau de wolfram. Caracte- 
ristica curent-tensiune a baretorului are o por- 
țiune da stabilizare, în care unor variaţii mari ale 
tensiunii aplicate le corespund variaţii de curent 
de numai +3--5%. Pentru a obţine un efect 
maxim de stabilizare, tensiunea medie la bornele 
baretorului trebue să corespundă tensiunii medii 
a intervalului de stabilizare. — Sin. Stabilizator de 
curent. 

s. Baretter [Gapperep (repunuecnnii peTer- 
TOp); baretter; Baretter; baretter; baretter]. Radio: 
Radiodetector termic folosit la bolometre (v.). 

s. Bariului, isotopii ~ [usoronbi Gapna; 
isotopes du baryum; Bariumisoiope; barium isoto- 
pes; bârium-izot6pok). Fiz.: Se cunosc următorii 
isotopi ai bariu'ui: bariul 130, care se găseşte în 
proporție de 0,101% în bariul natural; bariul 131, 
care se desintegrează prin captură K, cu timpul 
de înjumătățire de 12 zile, obținut prin reacţia 
nucleară Ba!% (n, ) Ball; bariul 132, care se 
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găsește în proporție de 0,097% în bariul natural; 
bariul 133, care se desintegrează prin captură K, 
cu timpul de Injumătăţire de peste 20 da ani, 
obţinut prin reacţia nucleară Ba?3? (n, +) Bal% (se 
cunoaște și un isomer al bariului 133, care se 
desintegrează cu emisiune de electroni, cu timpul 
de înjumătățire de 38,8 ore, obținut prin reacţiile 
nucleare Cs1%3 (p, n) Bal3, Csl(d, 2n) Bal, 
Bal4 (n, 2n) Bals, Bal? (d, p) Bal&; bariul 134, 
care se găsește în proporție de 2,42% în bariul 
natural; bariul 135, care se găsește în proporție 
de 6,59% în bariul natural (se cunoaște și un 
isomer al bariului 135, care se desintegrează cu 
emisiune de electroni, cu timpul de înjumătă- 
țire de 28,7 ore, obtinut prin reacțiile nucleare 
Bal4 (n, y) Bal, Bal3i(d, p) Bal, cum și prin 
bombardarea uraniului cu particule «); bariul 136, 
bariul 137 și bariul 138, cari se găsesc, respectiv, 
în proporție de 7,81%, 11,32% și 71,66% în 
bariul natural; bariul 139, care se desintegrează 
cu emisiune de electroni, cu timpul de înjumă- 
tățire de 84 min, obținut prin reactiile nucleare 
Bal8(d, p)Bal3?, Ba!3%(n, )Ba!%9, Lai3(n, p)Ba139, 
Ce!4:(n, a)Bal%, cum și prin bembardarea ura- 
niului, a toriului și a plutoniului, cu neutroni; 
bariul 140, care se desintegrează cu emisiune 
de electroni, cu timpul de înjumătățire de 308 ore, 
obținut prin bombardarea uraniului cu neutroni, 
cu deuteroni sau cu parlicule a, prin bombardarea 
toriului cu neutroni sau cu particule «, sau a plu- 
toniului, cu neutroni; bariul 141, care se desin- 
tegrează cu emisiune de electroni, cu timpul de 
înjumătățire de 18 min, obținut prin bombardarea 
uraniului sau a toriului cu neutroni; bariul 142, 
care se desintegrează cu emisiune de electroni, 
cu timpul de înjumătățire de 6 min, obținut prin 
bombardarea uraniului sau a toriului cu neutroni; 
bariul 143, care se desintegrează cu emisiune 
de electroni, cu timpul de înjumătățire mai scurt 
decât 1 min, obținut prin bombardarea uraniului 
sau a toriului cu neutroni; bariul 144 și bariul 
145, cari se desintegrează cu emisiune de elec- 
troni, cu timpuri de înjumătățire foarte scurte, 
oblinuți prin bombardarea uraniului cu neutroni. 

7. Baston cu ghiulea [tesul; bâton ă boulet; 
Kugelstab; ball rod; golyós rúd]. C.f: Unealtă 
formată dintr'o tijă de lemn sau de meial (lungă 
de 80.-:100 cm), care are la unul dintre capete o 
piesă masivă de metal, în formă de pară sau de 
sferă (cu diametrul de cca 10 cm), și care se 
folosește la ciocănirea traverselor unei linii de 
cale ferată, pentru a verifica dacă există goluri 
sub traversă și dacă balastul a fost bine burat. 

s. Băutură [nannror; boisson; Getränk; drink, 
beverage; ital]. Gen.: Lichid care se ingeră, pentru 
a fi întrebuințat de organism pentru înlocuirea 
lichidelor eliminate continuu, sau în procesul de 
digestie al alimentelor, sau pentru a servi ca 
mediu în care se produc fenomenele chimice și 
fizicochimice în celule; unele băuturi au și rolul 
de stimulent și excitant al organismului (cafeaua, 
ceaiul, băuturile alcoolice, etc.). — Cea mai impor- 
tantă băutură pentru metabolism e apa, care are 
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funcțiuni multiple în organism. Ea îndeplinește un 
rol plastic (ca material de construcție); e mediul 
general de reacţie, și anume: prin ionii H* şi OH”, 
intervine în reacțiile de tamponare, de hidroliză, 
de cataliză; prin puterea ei de solubilizare, per- 
mite formarea soluțiilor adevărate și a celor co- 
loidale şi, prin permelivitatea mare, permite diso- 
ciația electrolitică în ioni a diferitelor substanţe, 
respectiv reacţiile lor chimice. Apa e și mediul 
de transport al substanțelor în organism; ea 
reglează temperatura prin evaporare cutanată. 
Aportul de apă prin alimentaţie lichidă e indis- 
pensabil. Necesitatea zilnică, la adult, pe kilo- 
gramul de corp, e de 35 g, iar la noul născut, 
de 140 g (sensaţia de sete e provocată de creș- 
terea presiunii osmotice a mediului intern). — Se 
consumă, de asemenea: băuturi acidulate (de ex. 
limonadă din fructe și zahăr, sau limonadă mine- 
rală, etc.); băuturi efervescente (de ex. soluții 
de acid citric, tartric, cu bicarbonat de sodiu); 
băuturi aromatice (de ex. cafea, ceaiu, infuzii de 
plante, etc.); băuturi obţinute prin fermentare 
(de ex. vin, bere, cidru, etc.); băuturi alcoolice 
(de ex. rachiuri, rom, licheruri, etc.). 

1, Bază liberă de colorant [cBoGomHaa Oc- 
HoBa kpacuTeiA; base libre de colorant; Farben- 
freibase; free base; szabed lúg]. Ind. chim.: 
Combinaţie trifenilmetanică slab colorată, având 
proprietatea că, prin tratare cu un acid mineral, 
trece în sare colorantă mai închisă, care constitue 
materia colorantă propriu zisă. Astfel, clorhidratul 
auraminei (sare colorantă), colorat în galben 
viu, trece prin tratare cu alcalii în baza liberă 
incoloră: 


NHa 
ENEN S 
(CHa) N- To -c=< _X=NCHs)eci-» 
Auramină, clorhidrat galben 
NH 
ZTN aia 


Auramină, baza liberă incoloră 


Se deosebesc baze libere de colorant carbi- 
nolice, de imoniu — și leucobaze. 

Bazele carbinolice rezultă prin tratarea sărurilor 
colorante trifenilmetanice cu hidroxizi alcalini. Ast- 
fel, cristal-violetul trece, prin tratare cu hidroxid de 
sodiu, în baza carbinolică respectivă: 


(CHa Ne CeH4 m NaOH 
ş T Xica] or => 
(CHs * N = CH4” = HCI 
7 Crista! ai sare colorantă 
CH N CH 
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(CHs)a + N: capii 


Baza carbinolică 


Sunt pseudobaze și se formează din bazele 
de imoniu formate intermediar. Prin tratare cu 


acizi, regenerează materia colorantă respectivă. 
Pe această proprietate se bazează întrebuinţarea ca 
bază carbinolică a albastrului alcali la vopsirea 
lânii sau a mălasei. Baza carbinolică se tixează 
direct pe fibră și regenerează din baie acidă 
materia colorantă respectivă. — 

Bazele de imoniu sunt combinaţii colorate, foarte 
instabile. Existenţa lor a putut fi pusă în evidenţă, 
în soluție, prin conductibilitatea lor electrică. Prin 
tratarea sării colorante cu oxid umed de argint, în 
prezența hidroxidului de sodiu, se formează baza 
de imoniu, instabilă, care se transformă în baza 
carbinolică respectivă. Asifel: 


Paratuchsină sare colorantă, sare de imoniu 
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Baza de imoniu instabilă 
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p-triamino-trifenil-carbinol, baza carbinolică stabilă 


Conductibilitatea electrică scade direct propor- 
tional cu transformarea în baza carbinolică. — 

Leucobazele (sin. Leucoderivatele, v. şi Leuco- 
bază) se obțin prin hidrogenarea sărurilor colo- 
rante respective. Astfel: 


HoN . CoHin Pi + PN TAH 
c= N Pá = NHa | Ci 
HN s w Fe 


Parafuchsină, sare colorantă 


H 
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p-triamino-tritenilmetan leuco-parafuchsină 


Având structura benzoidă a trifenilmetanului, 
sunt incolore. Se oxidează ușor în prezența alca- 
liilor chiar cu oxigenul din aer, regenerând materia 
colorantă respectivă. Datorită acestei proprietăți 
se utilizează în vopsirea cu materii colorante de 
cadă, cari sunt insolubile și nu formează nici 
săruri solubile. Acestea sunt transformate în leuco- 
derivați solubili în hidroxizi alcalini. Sărurile acestor 
leucobaze au caracter substantiv, fixându-se direct 
pe fibră. În contact cu aerul regenerează materia 
colorantă respectivă, care rămâne fixată pe fibră. 
Se găsesc și în natură, de exemplu ca derivați 


ai o-juglonei (oxi-nattochinonă), în cojile nucilor 
verzi. La aer se oxidează, colorându-se în brun închis. 

1. Beilstein, proba ~ [npoGa Beănnmreiina; 
preuve B.; B. Probe; B.'s test; B. próba]. Chim.: 
Proba analitică calitativă pentru identificarea halo- 
genilor. Consistă în calcinarea unei cantități mici 
de substanţă, la fiacăra unui bec Bunsen, peo 
sârmă sau pe o plăcuță de cupru oxidat. Când 
substanța analizată conţine vreun halogen, apare 
o coloare verde, caracteristică halogenurilor de 
cupru volatile, cari se formează. 

2. Beladonă* [Geunanona; belladone, morelle 
furieuse; Belladonna, Tollkraut; belladonna, dwale, 
deadly nightshade; belladonna, nadragulya]. Bot., 
Farm.: Atropa belladonna Linn.; plantă vivace, 
din familia solaneelor, cu tulpina dreaptă, înaltă 
până la 1,5 m și cu diametrul de 4-::25 mm, 
care crește în regiunile muntoase ale Europei 
centrale și meridionale. Organele aceslei plante 
conțin diferiți alcaloizi; în principal, atropină, hio- 
sciamină și beladonină, cărora li se datoresc pro- 
prietățile otrăvitoare și medicinale. Frunzele con- 
țin 0,2:::0,6% alcaloizi, iar rădăcina, până la 0,7% 
alcaloizi; fructele, bace sferice, turtite, cu caliciul 
persistent, cari, la maturitate, au coloarea neagră- 
violacee, cu suc abundent şi numeroase semințe, 
conțin 0,2:::0,3% alcaloizi. — În industrie se 
extrag alcaloizi din toate organele plantei, însă, 
în principal, din frunzele uscale, din cari se pre- 
pară de asemenea extractul şi tinctura de bela- 
donă, care se întrebuințează, în medicină, ca 
antispasmodic, ca'mant, etc. — Sin. Mătrăgună. — 

s. Benzen anorganic. Chim.: Sin. Borazol (v.). 

4. Benzi caracteristice de frecvenţe [xapanre- 
pPHCTHYeCKHE NONOChI 4ACTOT; bandes caracté- 
ristiques; Formantbereiche; characteristic frequen- 
cies; formánstartomány]. Acust.: Benzile înguste 
de frecvențe vocale, în cari sunt conținute for- 
mantele esenţiale ale unui sunet vocal, 

s. Benzil (Gen3uul; benzyle; Benzil; benzyle; 
benzil]. Chim.: 
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Compus care conține doi radicali fenil şi două 
grupări cetonice. Se prezintă sub formă de cris- 
tale galbene deschise, cu p. t. 95° și p. f. 347°. 
E solubil în alcool și în eter. Se obține prin 
oxidarea benzoinei cu acid azotic. E folosit în 
sinteze organice. 

s. Benzii, radicalul ~ [pamukan Gensun; 
radical benzyl, radical benzyle;  Benzilradikal; 
benzyle radical; benzilayök]. Chim : CeHs— CHa—. 
Radical organic rezultat prin îndepărtarea unui 
atom de hidrogen din gruparea metil a toluenului. 
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7, Benzină”* [Gensun; benzine; Benzin; petrol, 
benzine; benzin]. Chim., Ind. petr.: Amestec de 
hidrocarburi cari distilă după metoda Engler 
(v. Distilare Engler) în intervalul de temperatură 
30-::200%, E un lichid incolor sau slab gălbuiu, 
inflamabil,cu miros aromat, cu greutatea specifică 
mai mică decât unitatea. Benzinele pot conține 
uneori și sulf în fracțiuni mici, compuși organici ai 
acestuia, compuși organici cu oxigen sau cu azot. 
După materia primă și după procedeul de obţi- 
nere, se deosebesc benzine de distilare primară 
sau benzine primare și benzine de preparare 
(benzine de sinteză, de cracare, de reformare, 
de polimerizare, etc.). După domeniul de folosire, 
se deosebesc benzine auto sau benzine de 
turism, benzine de avion, benzine de'extracţie, etc. 

Benzinele de distiare primară se obțin prin 
distilarea fracționată, în special a țițeiului. În ge- 
neral, din ţițeiu se obțin numeroase fracțiuni cu 
intervale de distilare mai strânse, cari sunt apoi 
amestecate în diverse proporții, preparându-se 
benzine cu caracteristicele dorite. 

Compoziţia benzinelor de distilare primară de- 
pinde de natura țițeiului din care au fost sepa- 
rate. În general, conţin hidrocarburi normale 
(parafinice) cu patru până la zece atomi de 
carbon, isoparaline, cicloparafine (naftene) și 
hidrocarburi aromatice. Hidrocarburi etilenice nu 
au fost ideniilicate decât în cazuri rare. 

Benzinele de preparare se obțin, fie prin pre- 
lucrarea termică și chimică a cărbunelui, a gazului 
metan sau a altor hidrocarburi gazoase (benzinele 
de sinteză), fie prin degradare moleculară pe 
cale termică sau catalitică, urmată uneori de hidro- 
genare, a unor produse mai grele: păcură, motorină, 
petrol, benzină grea, uleiu primar de distilare a 
cărbunilor, uleiu de şist, etc. (benzinele de cra- 
care și cele de reformare).— 

Benzinele de sinteză obținute prin hidroge- 
narea cărbunelui prin procedeele Bergius (v. Bergius, 
procedeul ~), Fischer-Tropsch (v. Fischer-Tropsch, 
procedeul ~), Berthelot, etc., sunt foarte stabile 
şi au o cifră octanică mare. Compoziția lor de- 
pinde de procedeul de fabricare, dar e asemănă- 
toare cu a benzinelor de distilare primară din țițeiu. 

Benzina de sinteză numită benzină „alchilat“ 
se prepară, fie prin condensarea isobutanului cu 
butenii din fracțiunea cu patru atomi de carbon 
în moleculă, separată din gazele obținute la 
cracarea păcurii sau a motorinei, cu ajutorul 
acidului sulfuric, fie dintr'un amestec de hidro- 
carburi cu trei, patru sau cinci atomi de carbon 
în moleculă. Benzinele „alchilat” sunt foarte sta- 
bile, au cifră octanică mare (83:::87) și sunt între- 
buințate în special în amestecuri cu benzină de 
distilare primară, ca benzine de avion.— 

Alte tipuri de benzine de sinteză sunt benzinele 
de polimerizare, obținute prin polimerizarea ter- 
mică (la presiunea de 40:55 kg/cm? şi la tem- 
peratura de 480..:520*) sau catalitică (de ex. cu 
acid fosforic la 135-:.330* și 1-::15 at) a hidro- 
carburilor nesaturate din gazele de cracare. După 
temperatura și presiunea la cari se lucrează și 


- 
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după gazele folosite, se obțin diverse benzine | la care distilă 10% în volum din benzină trebue 
cu. cifre octanice mari, dar cu stabilitate mică | să satisfacă relația: ty0246,7+0,5 t. Pentru a 


din cauza conţinutului mare de olefine și de 
diolefine. Benzinele -de polimerizare stabilizate 
prin- adausuri de antioxidanți (v.) sunt întrebuințate 
în. amestec cu benzine de distilare primară sau cu 
benzine de cracare, ca benzine auto. Din grupul 
benzinelor de polimerizare fac parte și „neohe- 
xanul“ — un concentrat de 2-2-dimetil-butan — 
şi „triptanul“, un concentrat de  2-2-3-trimetil- 
butan, — obținute din fracțiuni selecționate de 
gaze concentrate în propen, respectiv pro- 
pen și butan. — 

Benzinele de cracare (v.) şi cele de reformare 
(v.) se deosebesc de cele de distilare primară 
prin procentul lor mare de hidrocarburi nesatu- 
rate, cari influențează defavorabil stabilitatea 
lor. Ele conţin și sulf şi compuși ai acestuia (v. 
Sulf în produsele petroliere), cari le micșorează 
susceplibilitatea la tetraetil-plumb. Compoziția 
benzinelor de cracare în hidrocarburi depinde 
de procedeul de cracare (termic, catalitic). Prin 
procedeele termice se obțin benzine cu un pro- 
cent mai mic de isoparafine decât prin proce- 
deele catalitice, fapt care explică cifra octanică 
mai mare a acestora din urmă. În general, hidro- 
carburile saturate aciclice conţinute în benzinele 
de cracare termică au 5+8 atomi de carbon 
în moleculă, iar olefinele sunt reprezentate prin 
hidrocarburi cu 6+8 atomi de carbon. Benzinele 
de cracare conţin cca 0,1:::0,3%  diolefina, cari 
trebue îndepărtate prin rafinare (v. Rafinarea 
benzinelor de cracare). Proporția de hidrocarburi 
aromatice din benzinele de cracare creşte cu 
temperatura de obținere a benzinei. 

În benzinele de cracare, spre deosebire de 
cele de distilare primară, se găsesc și fenoli 
(0,2-::0,5%) și acizi parafinici (acid butiric, vale- 
rianic, capronic şi omologi superiori). Acești 
compuși sunt îndepărtați în cursul rafinării cu so- 
luţii alcaline. 

Compuşii. răşinoşi existenţi în unele benzine de 
cracare mai vechi rezultau prin polimerizarea și 
oxidarea diolefinelor și a olefinelor. 

Benzinele de cracare sunt folosite, în general, 
ca benzine auto. Pentru a putea fi folosite în 
aviaţie, ele trebue hidrogenate.— 

Diversitatea motoarelor la cari se întrebuințează 
benzină drept carburant, cum şi condiţiunile di- 
verse în cari funcționează un astfel de motor, au 
impus crearea de tipuri de benzină adecvate. 

În general, orice benzină întrebuințată drept 
carburant trebue să aibă următoarele proprietăţi: 

Velatilitate (determinată prin distilare Engler) 
potrivită condiţiunilor de funcționare a motorului 
în care e întrebuințată. Empiric, s'a stabilit că, 
pentru pornirea uşoară a motorului, benzina tre- 
bue să distile 10% în volum până la tempera- 
tura- tio dată de relația: tip31,25 (59+t), în 
care t e temperatura motorului înainte de 
pornire. De asemenea, peniru a evita formarea 
de. dopuri de gaze în conducte și în carburator, 
datorite unei volatilități prea mari, temperatura 


asigura o uniformitate de funcţionare, temperatura 
până la care distilă 30% în volum din benzină, 
tao, trebue să satisfacă relația: tapS62+1,5 4, în 
care t' reprezintă temperatura de preîncălzire a 
amestecului aer-benzină care intră în motor. O 
altă condiţiune generală, impusă benzinelor, e 
ca temperatura până la care distilă 90% în volum 
să fie cuprinsă între 150 și 170°, la benzinele 
pentru motoarele cari funcţionează sub 15* (avion), 
şi între 195 și 205°, la cele pentru motoarele 
cari funcţionează între 15 și 30° (auto). Afară 
de condijiunile de distilare, volațilitatea benzi- 
nelor e “controlată prin tensiunea de vapori 
(Reid), care nu trebue să depășească 500mm col. Hg 
la benzinele auto și 350 mm col. Hg la benzi- 
nele de avion. 

Alte condițiuni generale, cerute  benzinelor 
întrebuințate drept carburant, sunt: lipsa de com- 
puși corozivi, cari dăunează organelor mo'oru- 
lui; stabilitate chimică, pentru a nu-și modifica 
proprietățile în timp; cifră octanică mare, în spe- 
cial peniru motoarele cu compresiune mare 
(peste 6: 1), care asigură un randament maxim 
al motorului. Înlăturarea compușilor corozivi se 
face prin rafinare (v. Rafinarea benzinelor); sta- 
bilitatea chimică și proprietatea antidetonantă 
sunt legate de natura materiei prime şi de pro- 
cedeul de prelucrare — și pot fi ameliorate uneori 
prin adausuri de stabilizatori antioxidanți și de 
tetraetil-plumb. Cele mai stricte condițiuni de cali- 
tate sunt impuse benzinelor pentru motoarele 
folosite în aviaţie, spre a asigura funcţionarea 
perfectă a acestora, Caracteristicele unei astfal de 
benzine sunt următoarele: 


Cifra ocianică (C. O.) . . . . . min.70 
Cifra octanică (C. O.) dură adaus de 
max. 4 ml/ g etil tluid < . min. 89 

Distilă: Inifial . . CR E al 40° 
10 voke i me e e n Sep aS 
iri "Aa S e a i a n Na o e 7 
SON m e a o mere a "PRR RUSA 
OE n e e i a e OR 1065 
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Reziduu+ pierderi % . . . . . . max. 2,5 

Rezidu % . . m-x. 1,5 


Tensiune ce vapcri (Reid), în mm Hg max. 360 
Acidit-te organică în mg KOH/100 ml max. 1,2 


Tempeiatura de congelare . max.—60° 
Cifra de iod, în g | la 100 cm?. . max. 15 
Gume actuale, în mg la 100 mI. . max. 2 
Sulf %. . . ss o oo o . o max. 0,05 
Proba de coroziune (lama de cupru) negaliv 
Aciditate și alcalinitate minerala . . lipsă 
Impuritàți mecanice} apă . . . . lpsă 
Transparenţă . . . . . . . . . transparenţă 
Coloare . . » s a „ Încoloră 


Benzinele întrebuințate în industrie ca solvenți 
trebue să aibă: volatilitate mică, penłru a nu se 
evapora în timpul lucrului şi pentru a nu pre- 
zenta perico! de incendiu; remanenţă nulă, pentru 
ca aceasta să poată fi îndepărtată complet din 
produsele cu cari a ajuns în contact; indiferență 
față de aceste produse. Volatiitatea şi remanența 
benzinelor folosite ca solvenți sunt determinate de 
constantele de distilare; neutralitatea chimică se 
obţine prin rafinare. În țara noastră se fabrică 


patru tipuri de benzine solvenți, numite benzine 
de extracție: 
Benzină de extracție tip A. . , . (60:::100%) 
Benzină de extracţie tip B. . . . (70.::1009) 


Benzin de extracţie tip C. . . . (80...115%) 
Benzină gres de extracție (white-spiri!) (140...200%) 


1. Benzină îndulcită [oGeccepennbrii Gen3un; 
benzine adoucie; versibtes Benzin; sweetened pe- 
trol; doctorizáit benzin]: Benzină rafinată cu plumbit 
de sodiu. — Sin. Benzină doctorizată. V. Doctorizare; 
Rafinarea benzinelor prin procedeul „doctor”. 

2. Benzoxazol [Genzocason; benzoxazol; 
Benzoxazol; benzoxazol; benzoxazol]. Chim.: 
Combinaţie chimică hetero- H 
ciclică, care se obține de 


exemplu prin cuplarea orto- H Pt o 
aminofenolului cu acid for- E F i i 
mic. Are p. t. 30° și p. f. 182°. 

Prin hidroliză cu acizi minerali et Fa NN Fm 


se scindează în ortoamino- 
fenol și acid formic. Prin H 
cuplarea ortoaminofenolului cu alți acizi sau anhi- 
dride organice se obțin benzoxazoli substituiţi. 

s. Benzpiren [Genanupen; benzpiren; Benz- 
piren; benzpiren; benzpiren]. Chim.: Fiecare din- 
tre hidrocarburile polinucleare aromatice, cu for- 
mula generală CaoHiz, conținând un nucleu ben- 
zenic alipit la piren (v.). 1. 2-benzpirenul se 
găsește în unele reziduuri petroliere şi în gu- 
droane de lemn. Se prezintă sub formă de cristale 
galbene, cu p. î. 177° și p. f. 310:::312*/10mm. 
E solubil în benzen, soluția prezentând fluorescenţă 
în violet. Are acțiune cancerigenă și e folosit pen- 
tru provocarea cancerului experimental la ani- 
male. — 4. 5-benzpirenul se găsește de asemenea 
în patrol şi în gudroane de lemn. Se prezintă sub 
formă de cristale cu p. t. 178:::179*. Sublimează 
la 250° sub presiunea de 3:::4mm. Nu are acțiune 
cancerigenă. 

4. Benztiazo! [Genarua3on; benztiazol; Benz- 
tiazol; benztiazol; benztiăzol]. Chim.: Combinaţie 


organică heterociclică, care se H 

prezintă ca lichid cu p.f.230%, c 

miscibil cu alcoolul şi cu sul- SARĂ 

fura de carbon, foarte puțin E: 7 2 N 
solubil în apă. Formează să- HC . riit 
ruri cu acizii minerali, Un Sc N 5” 


derivat al sšu, primulina, e 
un colorant substantiv pentru 
bumbac, pe care-l colorează în galben. — Sin. 
Benzotiazol. 


5. Benztriazol [Gensrpna3or; benztriazol; 
Benztriazol; benztriazol; benz- H 
triâzol]. Chim.: Combinaţie C 
organică heterociclică, care 77A 
‘se prezintă sub formă de HC DN 
cristale aciculare cu p. t. 100°. He ai e 
Se prepară prin tratarea orto- SEPEN, / 
fenilendiaminei cu acid azo- c N 
tos. — Sin. Benzotriazol. H H 


e Beriliului, isotopii ~ [A30TOnbI Gepunana; 
isotopes du béryllium; Berylliumisotope; beryllium 
isotopes; berilium-izotópok]. Fiz.: Se cunosc ur- 
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mătorii isotopi ai beriliului: beriliul 7, care se 
desintegrează prin captură K, cu timpul de în- 
jumătăţire de 52,9 zile, obținut prin reacțiile nu- 
cleare Li6(d, n)Be?, Li? (p, n)Be?, BI(p, a)Be7, 
BI0(d, an)B37; beriliul 8, care se desintegrează 
formând două particule a, cu timpul de înjumă- 
tățire de ordinul a 1015.1017 s, obţinut prin 
reacţia nucleară Be?(y, n)Be8; beriliul 9, care e 
isotopul natural al beriliului; beriliul 10, care se 
desintegrează cu emisiune de electroni, cu timpul 
de înjumătățire de 2,5: 106 ani, obținut prin reac- 
țiile nucleare Be?(d, p)Be10, Be?(n, 7)Be!0, B10(n, p) 
Be!0, Ci3(n, a) Be, 

7. Berthelot, principiul lui ~ [npnuuun Bepr- 
J0; principe de B.; B. Prinzip; B.'s principle; 
B. elve]. Chim.: Principiu din Chimie, formulat 
de chimistul Berthelot (1876): „Orice transfor- 
mare chimică produsă fără intervenția energiei 
din exterior tinde să formeze substanța sau sis- 
temul de substanțe la care se desvoltă cantitatea 
maximă de căldură”, 

Acest principiu derivă din ipoteza că afini- 
tatea chimică e egală cu efectul termic al re- 
acțiilor. 

E un principiu empiric cu valabilitatea limitată 
de presiunea și de temperatura dela începutul 
şi sfârșitul reacției chimice, cari trebue să fie ace- 
leași; variația entropiei în cursul reacției trebue 
să fie nulă (temperaturi cât mai joase). 

Pentru reacții cari se produc la temperaturi 
înalte, principiul lui Berthelot nu e aplicabil. 

s. Bertluire: Sin. Bordurare (v.). 

9. Bertrand, metoda ~ [mero Beprpana; 
mâthode de B.; B. Verfahren; B.'s methode; 
B. eljárás]. Chim.: Metodă analitică de laborator 
pentru dozarea zaharurilor. Se bazează pe redu- 
cerea sulfatului de cupru în cupru metalic de 
către zaharurile reducătoare. Operaţiunea consistă 
în fierberea unei cantități cunoscute din proba 
de cercetat, cu o soluție de sulfat de cupru, sare 
Seignette și hidroxid de sodiu, de anumite con- 
centraţii. Precipitatul de cupru metalic e filtrat 
şi cântărit. Cantitatea de zahăr reducător se cal- 
culează cu ajutorul unor tabele speciale, cari 
arată raportul dintre cantitatea de zahăr reducător 
şi cantitatea de cupru găsită. — Metoda e folo- 
sită mai ales în industria alimentară, la vin, bere, 
zahăr, glucoză, etc. 

10. Beton aerat [ra3oGeron; béton aéré, béton 
à occlusion d'air; Gasbeton, Porenbeton; air en- 
training concrete; sejtbeton, likacsos beton]. Bet.: 
Beton preparat în mod special, pentru ca, după 
întărire, să rămână înglobate în masa lui nume- 
roase bule de aer microscopice, răspândite uni- 
form, și al căror volum total reprezintă 3:::5% 
din volumul betonului. Formarea bulelor de aer 
se obține cu ajutorul unor substanțe chimice, 
cari sunt adăugite, fie în ciment, la prepararea 
acestuia, fie în apa de amestec a betonului. Sub- 
stanțele folosite cel mai des sunt apa oxigenată 
și pulberea de aluminiu sau de zinc, cari sunt 
adăugite în apa de preparare a betonului, — şi 
substanțele cari conțin anumite hidrocarburi sau 
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trietanolamină, cari pot fi adăugite atât în apa de 
amestec, cât și în ciment. Caracteristica principală 
a betoanelor aerate consistă în rezistența lor 
foarte mare la înghețuri și desghețuri repetate. 
Prezența bulelor de aer în pasta de beton mă- 
reşte lucrabilitatea acestuia (ceea ce permite mic- 
şorarea cu 10:::20% a cantității de apă de ames- 
tec), micșorează permeabilitatea betonului întărit, 
și împiedecă segregarea agregatelor în timpul 
turnării betonului. Cantitatea de aer înglobată în 
beton depinde de următorii factori: plasticitatea, 
granulometria și natura agregatelor, felul şi do- 
zajul cimentului, intensitatea amestecării în be- 
tonieră, cantitatea de nisip folosită la prepararea 
betonului, etc. În general, o cantitate mai mare 
de nisip, respectiv o cantitate mai mică de ciment, 
provoacă reținerea unei cantități mai mari de 
aer. Betoanele aerate sunt folosite, în special, 
la executarea îmbrăcămintelor rutiere și a pistelor 
de, decolare, a tuburilor de canalizare, a bara- 
jelor, a pilelor de poduri, a zidurilor de sprijin, 
a rezervoarelor, a ecluzelor, etc. — Sin. Beton 
cu aer oclus. 

1, Beton coloidal [oninounaJlbublii Gero; 
béton colloïdal; Kolloidalbeton; colloidal concrete; 
kolloidbeton]: Beton confecționat dintr'un agregat 
mineral și un mortar coloidal preparat separat. Pre- 
pararea mortarului se face în malaxoare speciale, 
echipate cu două compartimente de amestecare; 
în primul compartiment se realizează emulsiunea 
de apă și de ciment, iar în al doilea, ameste- 
carea emulsiunii cu nisipul necesar, pentru a ob- 
ține mortarul coloidal. Mortarul obținut prin acest 
procedeu e atât de fluid şi de stabil, încât umple 
complet golurile dintre agregate, iar nisipul rămâne 
dispersat uniform în masa mortarului până la în- 
tărirea acestuia, fără a se depune în timpul punerii 
în lucrare; turnat direct în apă, nu se amestecă 
cu aceasta și nu produce lapte de ciment prin 
spălarea cimentului de către apă. 

Raportul apă/ciment trebue ales astfel, încât să 
se asigure hidratarea totală a cimentului folosit și 
umezirea nisipului — și să se obțină un mortar 
destul de fluid pentru a putea fi pompat prin 
conducte. 

Scheletul mineral al betonului coloidal e con- 
stituit din agregate cu dimensiuni de cel puțin 
20 mm, pentru ca golurile din interiorul lui să 
fie destul de mari, astfel încât mortarul să poată 
circula ușor în masa agregatului. 

Punerea în lucrare a betonului se face, fie 
turnând mortarul peste stratul de agregate, așezat 
în prealabil, fie turnând mortarul înainte şi intro- 
ducând ulterior agregatele în masa lui, sau prin 
amândouă procedeele, în două reprize (folosind 
primul procedeu în prima repriză, și procedeul 
al doilea în a doua repriză). Procedeul combinat 
se folosește, în special, la executarea îmbrăcă- 
mintelor rutiere, stratul superior fiind confecționat 
cu agregate mai mici decât 20 mm. 

Betonul coloidal prezintă următoarele avantaje: 
permite realizarea de betoane tot atât de im- 
permeabile ca și betoanele hidrofuge preparate 


în mod special; e desagregat de apa de mare 
numai în mică măsură și numai la suprafață; per- 
mite răspândirea agregatului mineral în mod mai 
regulat și mai uniform, evitându-se formarea de 
goluri prea mari sau de cuiburi cu pietriș; per- 
mite executarea lucrărilor și pe timp de ploaie; 
permite realizarea de economii mari, deoarece 
e folosită cantitatea de mortar strict necesară 
pentru umplerea golurilor agregatului, iar canti- 
tatea de material care trebue amestecată e mult 
mai mică decât la betoanele obișnuite (aproxi- 
mativ 1/4 din cantitatea de materiale cari sunt 
amestecate la confecționarea acestora). 

Datorită calităților lui, betonul coloidal e întrebu- 
ințat în măsură mare la executarea îmbrăcămintelor 
rutiere și a pistelor de decolare, la lucrări hidrau- 
lice și maritime, la betonări sub apă sau în te- 
renuri acvifere, la consolidarea fundațiilor sub 
apă, la executarea construcțiilor supuse la înghețuri 
şi desgheţuri repetate, la executarea pieselor pre- 
fabricate, etc. 

2,  înspumat [nenoGeron; béton mousse, 
béton spongieux; Schaumbeton; spongy concrete; 
habbeton]: Beton poros, obținut prin amesteca- 
rea pastei de beton, în momentul preparării, cu 
o masă spumoasă preparată cu ajutorul unor sub- 
stanțe chimice numite spumanți (v.S.). După întări- 
rea pastei, în masa betonului rămân pori destul 
de mari pentru a fi vizibili cu ochiul liber. Be- 
tonul înspumat se întrebuințează la executarea zi- 
dăriilor de umplutură ale pereților exteriori ai cons- 
trucțiilorcu schelet (de lemn, de metal sau de beton 
armat), a zidurilor interioare neportante, la izola- 
rea pereților, a planșeurilor, a acoperișurilor, a 
rezervoarelor, etc. E pus în lucrare, fie prin tur- 
nare în cofraje, fie sub forma de plăci, blocuri 
sau cărămizi, pline sau găurite. 

3. Bianodă [uBoitnoii mnom; biplaque; Dop- 
peldiode; duodiode; duodioda, ketl&s dioda]. 
Radio: Tub electronic cu doi anozi și un catod, 
folosit în montajele de redresare și de detecţiune. 
Sin. Biplacă, Duodiodă (v.). 

4. Bibloc** [AByxGnounblii; bibloc; Biblock; 
biblock; kstblokk]. Gen.: Calitatea unui sistem 
tehnic de a fi confecţionat din două părți, cari 
se pot asambla între ele demontabil sau nede- 
montabil. 

s. Bifenil [aapennua; biphenyle; Biphenyl; bi- 
phenyl; bifenil]. Chim.: Hidrocarbură aromatică 
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constituită prin legarea a doi radicali fenil. Se 
prezintă în cristale gălbui cu miros caracteristic, 
cu p. t. 70,5°; p. f. 254°. Se prepară de exemplu prin 
trecerea vaporilor de benzen printr'un tub la 700° 
Bifenilul e folosit în unele sinteze organice și 
ca lichid transportor de căldură în diverse insta- 
lații, pentru temperaturi peste punctul său de 
topire. — Sin. Difenil. 


1. Bigrilă (AByxcerounaa namna; bigrille; 
Raumladegitterrâhre; double-grid valve; tértöltéses 
râcsoscs6). Radio: Tub electronic cu patruelectrozi: 
un anod, un catod și două grile, dintre cari grila 
mai apropiată de anod e grila de comandă, iar 
a doua, mai apropiată de catod serveşte la redu- 
cerea sarcinii spațiale (grila de sarcină spațială). 
V. sub Tub electronic. 

=. Binodă [GHHOM, JHOog-Tpuon; binode; Bi- 
node; binode; binoda]. Radio: Tub electronic care 
cuprinde, în același înveliș, elementele unei diode 
şi ale unei triode, cu catod comun. E folosită ca 
detectoare (prin diodă) şi amplificatoare (prin 
triodă), şi în montajele de control automat al 
volumului. 

s- Biplacă: Sin. Bianodă (v.). 

4. Birdseye, procedeul ~ [ecnoco6 Bupncea; 
procédé B.; B. Verfahren; B. 's process; B. eljárás]. 
Ind, alim.: Procedeu de congelare rapidă a alimen- 
telor (fructe, legume, carne, pește), în prealabil 
tratate și ambalate în pachete, cu ajutorul frigului 
produs prin destinderea amoniacului. Tempera- 
tura de congelare e de cca —30°. Desavantajul 
procedeului consistă în faptul că volumul aparatului 
folosit e limitat, și deci are o productivitate mică. 

s. Bismutului, isotopii ~ [H30TONbI BHCMyTa; 
isotopes du bismuth; Bismuthisotope; bismuth iso- 
topes; biszmut-izotâpok]. Fiz.: Se cunosc următorii 
isotopi ai bismutului: bismutul 197, bismutul 198, 
bismutul 199, bismulul 200, cari toți se des- 
integrează cu emisiune de particule a, cu timpul 
de înjumătățire respectiv de 2 min, 9 min, 27 min 
și 62 min, obţinuţi prin bombardarea plumbului 
cu deuteroni; bismutul 204, care se desintegrează 
prin captură K, cu timpul de înjumătățire de 12 ore, 
obţinut prin reacţiile nucleare Pb? (d, 2n) Bi204, 
T1203 (a, 3n) Bi2%4; bismutul 206, care se desin- 
tegrează prin captură K, cu timpul de înjumătă- 
tire de 6,4 zile, obținut prin reacţiile nucleare 
TI205 (œ, 3n) Bi2%, Pb%6 (d, 2n) Bi2%6, Pb2? (d, 
3n) Bi2%, cum și prin desintegrarea, prin cap- 
tură K, a poloniului 206; bismutul 208, care se 
desintegrează prin captură K, cu un timp de în- 
jumătățire foarte scurt, obținut prin reacția nu- 
cleară Bi209 (n, 2n) Bi2%; bismutul 209, care e 
isotopul natural al bismutului; bismutul 210, numit 
și radiu E, care se desintegrează cu emisiune de 
electroni, în filiațiunea familiei radioactive a ura- 
niului (v. Uraniului, familia ~), cu timpul de în- 
jumătăţire de 5 zile, obținut prin desintegrarea, cu 
emisiune de electroni, a radiului D (plumbul 210) 
(v. și Radiu E); bismutul 211, numit şi actiniul C, 
care se desintegrează atât cu emisiune de par- 
ticule œ (99,68%), cât și cu emisiune de electroni 
(0,32%), în filiațiunea familiei radioactive a actiniului 
(v. Actiniului, familia ~), cu timpul de înjumătă- 
tire de 2,16 min, obținut prin desintegrarea, cu 
emisiune de electroni, a actiniului B (actiniul 211); 
bismutul 212, numit și toriu C, care se desinte- 
grează atât cu emisiune de particule a (33,7%), 
cât şi cu emisiune de electroni (66,3%), în filia- 
țiunea familiei radioactive a toriului (v. Toriului, 
familia ~), cu timpul de înjumătățire de 60,5 min, 
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obținut prin desintegrarea, cu emisiune de elec- 
troni, a toriului B (plumbul 212), cum și prin des- 
integrarea, cu emisiune de particule a, a astatiniu- 
lui 215 (v. şi Toriu C); bismutul 213, care se 
desintegrează cu emisiune de electroni, cu 
timpul de înjumătățire de 47 min, obținut prin 
desintegrarea cu emisiune de particule a, a asta- 
tiniului 217; bismutul 214, numit și radiu C, care 
se desintegrează atât cu emisiune de particule « 
(0,04%), cât şi cu emisiune de electroni (99,96%), 
în filiațiunea familiei radioactive a uraniului (v. Ura- 
niului, familia ~), cu timpul de înjumătățire de 
19,7 min, obținut prin desintegrarea, cu emisiune 
de electroni, a radiului B (plumbul 214). (V. și 
Radiu C). 
e. Bivalent: Sin. Divalent (v.). 


7, Blanșisare (GnanmupoBka; blanchissage; 
Uberbriihen; scalding; fehérités]. Ind. alim.: Opera- 
ļiunea de opărire cu apă, cu o soluție slabă de 
sare sau cu abur, a legumelor, înainte de intro- 
ducerea lor în cuții sau în borcane de conser- 
vare. Blanșisarea e urmată de sterilizare. Prin 
blanșisare se urmărește să se îndepărteze gustul 
de crud, să se distrugă microorganismele pre- 
zente la suprafața legumelor, să se întrerupă ac- 
tivitatea enzimatică și să se confere legumelor o 
oarecare elasticitate, care să permită umplerea 
mai rațională a recipientelor. Prin blanşisare se 
pierd din legume substanțe nutritive, în special 
hidraţi de carbon solubili. 


Blanșisarea poate fi efectuată, fie în „grătare“ 
(conuri de tablă galvanizată sau de aluminiu, per- 
orate), fie în aparate de tip continuu, în cari un 
dispozitiv de transport (melc sau bandă trans- 
portoare) transportă legumele, trecându-le prin 
apa sau prin soluția în fierbere. — Sin. Opărire. 

s Bloc [cuurok; bloc; Block; block; blokk]: 
Metl.: Semifabricat metalic, obținut prin turnare 
în forme permanente sau semipermanente, folosit 
fie ca material la prelucrarea prin deformare plas- 
tică (de ex. blocurile de oțel, de cupru şi de 
aliaje de cupru, de aluminiu şi de aliaje de alu- 
miniu, de aliaje de zinc, de aliaje de magneziu), 
fie ca materie primă la cuptoare de topit, în ve- 
derea elaborării unor aliaje (de ex. blocurile de 
fontă brută, de cupru, de aluminiu, de magneziu, 
de zinc, etc.) sau în vederea turnării de piese (de 
ex. blocurile de aliaje neferoase, de fontă brută). 

Blocul de oțel obținut prin turnare în lingotiere 
se numeşte lingou (v. S.). 


9 Bloc de pialră [Ono Kamennbiii; bloc; 
Block; block; kötömb]. Cs.: Semifabricat de piatră, 
de formă mai mult sau mai puțin apropiată de 
aceea a unui paralelepiped dreptunghiular, extras 
din carieră cu ajutorul penelor şi al ciocanelor, 
sau tăiat din masiv cu ferestrăul cu cablu și 
destinat unei prelucrări viitoare în piese finite 
(plăci, etc.). Blocurile au dimensiuni diferite, limi- 
tate de condiţiunile de zăcământ, de natura pe- 
trografică a rocei respective și de posibilitățile de 
transport din regiune. Blocurile mai mari sunt 
folosite pentru tăierea plăcilor, iar cele mai 
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mici, pentru confecţionarea pietrelor de talie, a 
moloanelor, etc. 

Blocurile brute se extrag în următoarele tipuri: 
blocuri simple, cu colturi rectangulare, a căror 
suprafaţă, cioplită cu barosul sau cu ciocanul greu, 
are neregularități cari variază, după natura și tăria 
pietrei, între 7 şi 20 cm; blocuri fasonate, ale 
căror suprafețe au fost prelucrate cu ajutorul cio- 
canului de sboțat (pentru pietrele tari) sau al toporu- 
lui dinţat (pentru pietrele moi), și cari prezintă 
denivelări de 3-::5 cm; blocuri speciale, cu forma 
şi cu dimensiunile blocurilor finite cerute, als 
căror suprafețe se prelucrează din blocurile fa- 
sonate, netezite ulterior cu dalta cu vârf ascuţit 
(pentru pietrele tari) sau cu scalpelul (pentru 
pietrele moi), rămânând pe suprafată denivelări 
de 2:::4 cm; blocuri cioplite brut (din gros), la 
cari s'a cioplit aproape tot surplusul de piatră 
față de dimensiunile cerute, cari nu au dimensiu- 
nile finite cerute, dar suprafețele lor sunt mai 
netede (cu denivelări maxime de 1 cm). 

Condiţiunile tehnice pentru blocuri sunt: să fie 
rezistente la acțiuni mecanice; să nu prezinte 
fisuri în cazul rocelor eruptive și sedimentare cal- 
caroase, iar în cazul rocelor marnoase, fisurile să 
nu fie vizibile şi să nu poată fi urmărite pe o 
lungime mai mare decât 1/5 din dimensiunea 
respectivă a blocului (dacă sunt mici și nu stră- 
bat blocul, se admite o fisură de 1 m lungime 
de bloc); să nu prezinte urme vizibile de alte- 
rare, de fărâmitare a cristalelor, de cojire, etc. 
(produse de agenții atmosferici). 

1. Bobină cu aer [KaTyulka C BO3AYIIHLIM 
cepneuHukoM; bobine à air; Luftwicklung; air 
bobbin; legtekeres]: Bobină electrică (v.) cu 
unu sau cu mai multe straturi de spire, executată 
de obiceiu pe o carcasă din material izolant 
cu bune proprietăți dielectrice la înaltă sau joasă 
frecvenţă. Se folosește în circuitele oscilante, ca 
bobină de șoc de înaltă frecvenţă și ca etalon 
de inductivitate la frecvențe joase. În general, se 
caută ca bobina să prezinte pierderi cât mai mici 
la frecvența de lucru, ceea ce se exprimă prin- 
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inductivitatea bobinei și R e rezistenţa ei la fre- 


tr'un mare factor de calitate Q= 


cvența de lucru js Induciivitatea bobinei 


e cu atât mai mare, cu cât numărul de spire și 
diametrul sunt mai mari. 


Constructiv, se deosebesc numeroase tipuri de 
bobine cu aer: 

Bobină cu un singur strat: Bobină construită 
din conductoare masive sau tubulare, sau din 
conductoare formate din mai multe fire izolate 
între ele (liță de înaltă frecvenţă); spirele bobinei 
sunt așezate una lângă alta, și distanţate în cazul 
conductoarelor neizolate. Prezintă avantajul unei 
rezistențe mici în înaltă frecvenţă. 

La puteri mari, bobinele se construesc din con- 
ductoare tubulare răcite cu apă. 

Bobina cu un singur strat se construește pe 


carcase de obiceiu cilindrice, sau fără carcasă, 
forma înfășurării păstrându-se, în ultimul caz, prin 
distanțiere izolante între spire, sau numai prin 
rigiditatea conductorului. Materialul carcasei se 
alege după frecvenţa la care funcționează bobina. 
Se folosesc carcase de carton, de lemn impregnat 
cu ceară naturală, sau din materiale plastice ori 
ceramice (trolit, porțelan, calit). 

După forma înfășurării, bobinele pot fi cilindrice 
(v. fig. 1), toroidale (v. fig. II) sau poligonale. 


N) 


|. Bobină cilindrică, 


N] 


Il. Bobină toroidală. 


Bobină cu mai multe straturi: Bobină cilindrică 
construită din mai multe straturi suprapuse, for- 
mate din spire izolate. Cu aceste bobine se rea- 
lizează o inductivitate mare într'un spațiu mic. 

Bobină în fagure: Bobină cu înfăşurare specială, 
având între spirele succesive un mic decalaj de 
6.::10* (v. fig. IlI). Se construeşte din con- 
ductoare masive sau din liță de înaltă frecvenţă, 
pe carcase izolante. Prezintă avantajul unei ca- 
pacităţi proprii mici (v. Capacitatea -proprie a 
unei bobine). 


III. Bobină în fagure. IV. Bobină în fund de coș. 


Bobină în fund de coș: Bobină cu înfășurare 
în spirală, realizată pe un disc izolant cu tăie- 
turi radiale (v. fig. IV) sau pe o singură faţă a 
unei plăci izolante. Prezintă avantajul unei capa- 
cități proprii mici (v. Capacitatea proprie a unei 
bobine). 

Bobină cu inductivitate variabilă: Sin. Vario- 
metru (v.). 

2. Bâhi-Seiiz, procedeul ~ [unoco6 Boxu- 
Beiina; procédé B.-S.; B.-S. Verfahren; B.-S. pro- 
cess; B.-S.-eljârăs]. Ind. elim.: Procedeu de tra- 
tare a sucurilor de fructe în vederea conservării, 
care consistă în depozitarea sucurilor în tancuri 
de presiune, emailate sau căptușite cu un material 
plastic rezistent la aciditate organică, sub presiune 
de 7--:8 at, la 14-.:15€, în prezenţa bioxidului de 
carbon. Microorganismele prezente în sucurile de 
fructe nu sunt distruse, ci sunt transpuse într'o 
stare latentă, astfel că nu mai produc fermentații. 

s. Bombă de reacţie. Chim.: Sin. Autoclavă (v.). 


1. Bombajul cutiilor de conserve (B3nyrue 
KOHSepBHbIX KOpoGoK; bombement des con- 
serves; Ausbauchung der Konserventiichsen; 
bellying ofthe boxes; konzervdoboz-domborodâs]. 
Ind. alim.: Umflarea capacelor cutiilor de conserve. 
Bombajul poate fi: chimic, când e datorit coro- 
ziunii metalului sub influenţa acidității conservei; 
fizic, când e datorit degajerii aerului închis în con- 
servă; biologic, când e datorit fermentării ali- 
mentelor cari nu au fost suficient sterilizate și 
conțin Bacillus mesentericus (v.S.). — Natura bom- 
bajului se stabilește prin probe speciale de la- 
borator. Bombajul fizic nu e dăunător alimente- 
lor conservate. Cel chimic şi cel biologic fac 
conservele improprii pentru consum. 


2. Bombeu** [KeECTKBÄ HOCOK, NOAHOCOR, 
Gom6e; bout dur; Vorderkappe; toc-puft; orrme- 
revit6]. Ind. piel.: P.esă de material rigid, care 
se inserează între vârful și căptuşeala feţelor în- 
călțămintei, pentru a da acesteia rigiditatea ne- 
cesară unei protecțiuni suficiente a degetelor și 
menținerii formei. 

Bombeurile se croiesc prin ștanțare, fie din 
talpă de gât sau de poale, iăbăcită vegetal și 
pregătită în mod special în acest scop, fie din pânză 
sau din pâslă imbibată (granitol) sau unsă (pe una sau 
pe ambele părți) cu soluţie de nitroceluloză sau 
celuloid în solvenţi organici adecvaţi, de obiceiu 
în acetonă, cu adaus de plastifianţi (numită adesea 
soluție ago), fie din materiale termoplastice 
cari se prelucrează după ce se moaie cu vapori 
de solvenţi organici (acetonă sau acetat de etil), 
iar după evaporarea acestora păstrează forma 
calapodului. Bombeurile confecționate din pânză 
sau din pâslă prezintă, față de bombeul de talpă, 
avantajul de a fi mai ușoare și mai ușor de pre- 
lucrat; de a nu prinde umezeală, nitroceluloza 
fiind hidrofobă; de a lua mai bine forma calapo- 
dului, fără a produce un vârf gros, fiind mai 
subțiri decât bombeurile de talpă. Bombeul, uns 
cu pap sau cu ago, se introduce între față și căp- 
tușeală. Pentru a evita deplasarea bombeurilor, 
acestea se capsează de piele cu sârmă de oțel, 

s. Boralchili, Chim.: Sin. Borani (v.). 

4. Borat [Gopnokucnble conu; borates; bor- 
săure Salze; borates; borâtok]. Chim. V. sub Bor. 

5. Borhot de amidon [amunonoBoe Gapna; ré- 
sidu de la fabrication de l'amidon; Riickstand bei der 
Stărkefabrikation; residue at the starch manufactu- 
ring; kemenyitâcefre].Ind. alim.: Deșeuinsolubil, ob- 
ținut la fabricarea amidonului din porumb și din 
cartofi.  Borhotul din porumb e format din 
partea glutenică, galbenă, a bobului de porumb, 
din celuloza celulelor bobului și din cantităţi mici 
de amidon, mărunt. El e separat din apele de 
fabricaţie şi de spălare a amidonului, în basine 
decantoare. În cursul decantării se produce și un în- 
ceput de fermentație lactică. Separarea din masa 


groasă decantată se face prin filtrare în filtre-- 


prese sau prin centrifugare. Borhotul care rezultă, 
sub formă de turte compacte sau de bucăți 
neregulate, e uscat pe valțuri sau în tuneluri 
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de uscare, și apoi e măcinat. În cazul unei fabri- 
cații bine puse la punct se obțin circa 30..:35% 
borhot cu 12% umiditate, conținând 22:::23% pro- 
teine asimilabile, 5% celuloză și amidon, —șicca65% 
grăsime. Borhotul de amidon din porumb e în- 
trebuinţat ca furaj pentru vite de lapte. 

Borhotul din cartofi conţine toată partea celu- 
lozică și amidonul care nu e conținut în cursul 
fabricării acestuia din cartofi. Are următoarea com- 
poziție: 94%:::15% apă; 0,3%::3,8% proteine; 
4,8%*::67,6% substanțe fără azot; 0,02%:::0,16% 
grăsime; 0,7%:::9,4% celuloză; 0,17%:5%, cenușă, 
după cum se găseşte în stare umedă, respectiv 
uscată. La 100 kg cartofi se obțin 75kg borhot 
umed, conținând cca 55% amidon. Borhotul de 
cartofi e bun ca nutreţ numai în stare proaspătă. 

s. ~ de fructe [BbIHMKH PpyKTOB; résidu 
de fruits; Fruchtriickstand; fruit residue; gyü- 
mölcs cefre]: Reziduu solid rezultat la strecurarea 
prin pasatrice a fructelor fierte în vederea fabri- 
cării sucurilor. Conţine, de obiceiu, pelitele, 
sâmburii și mici porțiuni de fructe nefierte. Datorită 
cantității de zahăr fermentescibil pe care-l conţine, 
serveşte ca materie primă pentru prepararea, 
prin fermentare, a rachiurilor naturale de fructe. 

7. ~ de sfeclă [ceexnoBuunaa Gapna; résidu 
de betterave; Riibenriickstand; beetroot residue; 
répa cefre]: Tăieţeii de sfeclă, rezultați după ex- 
tragerea cu apă a zahărului, la fabricarea zahă- 
rului din sfeclă, Atât în stare proaspătă, cât și în 
stare acidă (acidificarea făcându-se prin păstrarea 
borhotului în gropile de borhot), e întrebuințat 
ca nutreţ pentru vitele mari. Conţinutul său mare 
de apă îngreunând transportul, borhotul e 
uscat în tobe, utilizând fie gaze de ardere din 
fabrică, fie gaze obținute în instalaţii echipate cu 
focare proprii, în cari se ard cărbuni sau păcură. 

În cursul depozitării în gropi, borhotul pierde, 
prin fermentare lactică și butirică, cca 40% din 
valoarea furajeră. Procentul de substanță uscată 
e de cca 6%. Raţia de furajare e de circa 40 kg 
de cap de vilă pe zi. 

s. ~ de spirt [OTXOAbI CNHPTOBOrO npona- 
BOACTBaA; résidu de la fabrication de l'alcool; 
Alkoholrickstand; alcohol residue; szeszcefre szesz- 
moslék]: Material furajer rezultat dela separarea 
spirtului din plămada fermentată prin distilare în 
coloana de distilare. El are, de obiceiu, valoare 
nutritivă egală cu jumătate din valoarea nutritivă 
a materiei prime din care s'a fabricat spirtul. 
Raţia de furajare pentru vite mari puse la îngră- 
şat e de 6075], pentru vite de muncă 40|, 
pentru vaci de lapte 30|, pentru fiecare 100 kg 
porc greutate vie 3:::5 |. În prealabil, borhotul 
servește la opărirea paielor tocate, a fânului sau 
a nutrețurilor combinate. Vitele hrănite cu borhot 
de spirt nu mai au nevoie să fie adăpate. Pro- 
porția de substanță uscată din borhot e de 6%. 

9. Bornil [(Gopnun; bornyl; Bornyl; bornyle; 
bornil]. Chim.: Radical organic, corespunzător 
borneolului (v.). 

10. Borului, isotopii “[u3oronbi Gopa; isotopes 
du bore; Borisotope; boron isotopes; bor-izot6- 
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pok]. Fiz.: Se cunosc următorii isotopi ai borului: 
borul 10 și borul 11, cari se găsesc, respectiv, 
în proporție de 18,83% și 81,17% în borul na- 
tural; borul 12, care se desintegrează cu emisiune 
de electroni, cu timpul de înjumătățire de 0,027 s, 
obținut prin reacţiile nucleare Bl! (d, p) B!?, NI5 
(n, a) BE, 

1. Botulism [Goryuu3M; botulisme; Botulismus; 
botulismus; húsmérgezés]. Biol.: Intoxicare pro- 
vocată de prezența unui microorganism (Clostri- 
dium botulinium) în conservele de legume sau 
de carne insuficient sterilizate. Acest microorga- 
nism anaerob sintetizează produși toxici, în special 
toxina botulismului, cari provoacă paralizia siste- 
mului nervos central după 1 + 4zile dela ingerare. 
De obiceiu, sfârşitul e letal, precedat de greață, 
vomitări și turburări digestive puternice. Individul 
intoxicat sufere în acelaşi timp de diplopie (ve- 
dere dublă) și de sufocări datorite paraliziei 
mușchilor diafragmei. Ca tratament se recomandă 
antitoxina injectată intramuscular. 

Clostridium botulinium e distrus uşor prin în- 
călzire, timp de 0,5-::3 minute, chiar la 80°. To- 
xina produsă rămâne însă activă şi e distrusă 
numai la temperatura de sterilizare, adică la mi- 
nimum 114°, Dacă în conserva în care s'a desvoltat 
Clostridium botulinium se găsea zahăr sau amidon 
solubilizat, prin fermentație sacharolitică se for- 
mează acid butiric care, prin mirosul său carac- 
teristic, indică degradarea alimentelor. Când însă 
activitatea microorganismului a fost numai pro- 
teolitică, degradarea şi pericolul nu se remarcă 
prin miros sau prin gust. 

Sporii de Clostridium botulinium sunt foarte 
rezistenți la căldură, mai ales dacă se găsesc pe 
alimente deshidratate. 

=, Branț' [creubka; semelle premiere; Brand- 
sohle; insole; talpbeles, brandzâl]. Ind. piel.: 
Piesă de talpă care face parte din încălțăminte, 
ca piesă de rezistență pentru ancorarea cusăturii 
principale care unește fața şi căptuşeala cu rama 
și, uneori, chiar cu talpa intermediară și de uzură, 
Branţurile se fac dintr'un material de talpă, spe- 
cial pregătită din gâturile sau poalele pieilor de 
bovine, tăbăcite vegetal, uneori și din piele de 
porc. Talpa “pentru brant trebue să absoarbă 
uşor transpirația și umiditatea piciorului și să o 
cedeze la uscare. Pentru încălțămintea cusută pe 
ramă se cere o talpă de branț mai flexibilă, iar 
pentru încălțămintea cusuță prin branţ se folosește 
o talpă de branț mai rigidă. Branţurile pentru 
încălțămintea cusută pe ramă se ștanțează de 
preferință din gâturi, pe când cele pentru cele- 
lalte sisteme de confecţionare se ștanțează și 
din poale. 

Branţurile trebue să fie egalizate la o maşină 
care taie surplusul de grosime față de grosimea 
dinainte fixată. Suprafaţa lor se răzuește cu mașini 
speciale, în cari branţul se introduce între doi 
cilindri de cauciuc, dintre cari cel inferior e aco- 
perit cu o pânză abrazivă, Cilindrul inferior în- 
vârtindu-se mult mai repede decât cel superior, 
pânza abrazivă răzuește suprafața branţului în 


timpul când acesta trece printre cilindri, Răzuirea 
feţei tălpii e necesară pentru a da branţurilor o 
supleță mai mare, pentru ca fața să nu mai crape 
în urma purtării îndelungate sau din cauza trans- 
pirației piciorului, pentru a evita sensaţia de 
arsură a piciorului (deoarece porii deschişi ai 
branțului răzuit absorb mai ușor transpiraţia), pentru 
a permite îngroparea mai bună a aţei în fața 
branțului, la încălțămintea confecționată după 
sistemul cusut prin brant. 

După răzuirea suprafeţei se subțiază marginea 
branțului, pentru ca aceasta să nu deterioreze 
faţa încălțămintei prin frecare şi să nu producă o 
deformare a încălțămintei, în special la vârf. 

Pentru a da branţurilor forma tălpii calapodului 
pe care vor fi lucrate, se execută operaţiunea 
de formare la o mașină cu două forme de fontă, 
una pozitivă şi alta negativă, între cari se pre- 
sează branţul, 

3. Brenoire, ungerea pieilor prin ~ [cMma3ka 
KO; corroiyage, graissage du cuir; Einbrennen, 
Ledereinfetten durch geschmolzenes Fett, heifes 
Einschmelzen; currying pot, greasing of leather; 
bâvzsirozâs besgetessel]. Ind. piel.: Operaţiune 
de ungere a pieilor prin impregnarea ei cu grăsimi 
în stare topită. Se utilizează la pieile cu țesutul 
fibros (crupoane pentru curele de transmisiune, 
piei pentru harnașamente, piei de talpă cromate, 
etc.), în cari trebue să se introducă o cantitate 
mare de grăsimi cu punct de topire înalt, pentru 
a le conferi elasticitate bună și, totodată, rigi- 
ditate, și a le face hidrofobe. Pentru brenoire 
se întrebuințează, de obiceiu, amestecuri de seu, 
stearină, parafină, cerezină, lanolină și ceruri, în 
proporții cari depind de punctul de topire dorit. 

Pentru brenoire, pieile bine uscate și preîn- 
călzite în uscătorii la temperaturi de 50:::60* se 
cufundă în amestecul de grăsimi, topit. Tempe- 
ratura amestecului de grăsimi e cu cca 10:::15* 
mai înaltă decât temperatura lui de topire. După 
brenoire, pieile se atârnă câtva timp în camere 
calde, pentru ca grăsimea să nu se solidifice 
imediat pe suprafaţă, ci să intre în țesutul fibros; 
apoi se lasă să se răcească, se introduc în apă 
pentru o durată relativ lungă, în care interval 
pielea recapătă conţinutul de umiditate normal; apoi 
se degresează pe ambele fețe prin frecare cu 
soluție diluată de sodă calcinată, după care se 
albesc prin tratare cu soluții diluate de acizi, și 
se usucă, 

4 Brichetare* |OpurerupoBanne; briquetage; 
Brikettierung; briquetting; brikettălăs]. Tehn., Ind. 
cb.: Aglomerarea materialelor mărunte (praf, aş- 
chii, sgură, etc.) în forme regulate, de obiceiu 
paralelepipedice sau ovoidale, numite brichete. 
Brichetarea se execută prin comprimare, uneori 
şi prin încălzire, ca liant servind substanțe exis- 
tente în material sau adăugite special. 

În industria carbonieră, brichetarea se foloseşte 
la cărbunii mărunți, în scopul valorificării, deoarece 
sub această formă ei. pot fi mai ușor manipulați 
şi arşi, Se pot bricheta următorii combustibili: 
turba, lignitul, cărbunele brun, huila, antracitul, 


mangalul, semicocsul, mărunţii de cocs, resturile 
de lemn, etc. Brichetarea se obține prin acţiunea 
presiunii, a căldurii, a liantului; procedeul folosit 
depinde de materia primă întrebuințată şi de 
calitatea cerută brichetelor. 

Turba, cu umiditatea de 25.30%, se briche- 
tează după o măcinare prealabilă. Nu se adaugă 
liant, rolul acestuia avându-l apa adsorbită, dato- 
rită legăturilor de hidrogen și acizilor humici liberi. 

Cărbunele brun pământos, care conține acizi 
humici liberi, se brichetează fără adaus de liant, 
în prese-funie (la presiuni de 1000.::1500 kg/cm?) 
după o măcinare prealabilă în mori cu ciocane 
sau în desintegratoare (pentru a ajunge la gra- 
nulaţia de 0:::4 mm), și e uscat până la umidi- 
tatea de 816%, cu abur rezidual, sau cu gaze 
de combustie. 

Lignitul, chiar uscat, nu e un material potrivit 
pentru brichetare, din cauza elasticităţii lui. De 
aceea, el se supune unei semicocsificări până la 
temperatura de 300:::350*, când se îndepărtează 
o mare parte din materiile volatile și din umidi- 
tate, obținându-se un material bun pentru brie 
chetarea cu liant. 

Cărbunii bruni bătrâni și huilele tinere se pot 
bricheta fără adaus de liant, în urma uscării gra- 
nulelor de cărbune într'un curent de gaze arse 
şi a încălzirii lor până la 150:::300*, când gu- 
dronul conținut iese la suprafața particulelor de 
cărbune, constituind liantul necesar. Unele huile 
se pot bricheta fără lianţi, la presiuni înalte (de 
2000:::3000 kg/cm?) și în granulaţii fine de 0:::0,5 mm. 
Pentru brichetarea fără liant se folosesc două 
tipuri de prese: presa de brichetat prin extruziune 
(v. Presă de brichetat, cu forme deschise) şi presa 
cu cilindru interior (v. Presă de brichetat cu ci- 
lindru interior). A 

Huilele aglutinante se pot bricheta prin încălzire 
în forme, până ajung în stare plastică (400.::450”); 
prin răcire, cărbunele se aglomerează datorită 
liantului său propriu. În general, însă, huilele se 
brichetează numai cu lianți. 

Antracitul se brichetează numai cu liant și, de 
obiceiu, cu adausuri de cărbuni mai tineri (fiind ne- 
plastifiabil la încălzire). 

Cărbunele de lemn mărunt se brichetează cu 
liant (gudron de lemn), carbonizându-se apoi 
pentru eliminarea materiilor volatile, deoarece, prin 
eliminarea lor rapidă în procesul de combustie, 
ar desintegra brichetele înainte de arderea lor 
completă. Brichete de cărbune de lemn se mai pot 
obține prin brichetarea resturilor de lemn și car- 
bonizarea lor ca atari. 

Semicocsul și praful de cocs se brichetează cu 
liant, supunându-le, în mod obișnuit, unei noi 
carbonizări, după brichetare. 

Brichetarea cărbunilor cu lianţi impune o granu- 
laţie între 0,3 și 8 mm, repartizată cât mai uni- 
form, întru cât legăturile de coeziune se formează 
între granulele de cărbuni învelite pe suprafaţa 
lor cu un strat de liant. Cantitatea de liant nece- 
sară creşte odată cu mărirea suprafeţei specifice 
a cărbunelui. — Rezistenţa mecanică a brichetei 
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e cu atâ! mai mare, cu cât spaţiul gol din mate- 
rialul gata de brichetare e mai mic. — Umidi- 
tatea de imbibiție a cărbunilor micșorează rezis- 
tența brichetelor, impiedecând contactul dintre 
cărbune și liant. Umiditatea optimă a cărbunelui 
susceptibil de brichetare e în jurul umidității lui 
higroscopice. La brichetarea cărbunelui uscat sub 
umiditatea higroscopică se consumă mai mult 
liant pentru umplerea capilarelor rămase goale. 

Sterilul în cărbuni, în cantitate de peste 15%, 
duce la micșorarea rezistenţei brichetelor, dato- 
rită micșorării aderenţei liantului la suprafața gra- 
nulelor de cărbune. 

Cărbunii bătrâni, cari au o greutate specifică 
mai mare, au nevoie de mai puțin liant decât 
cărbunii tineri, cari au, pentru aceeași greutate 
și granulaţie, o suprafață mai mare. Semicocsul 
și cărbunele de lemn cer, la brichetare, canti- 
țăți mai mari de liant decât cărbunii, datorită 
srl lor specifice mai mari. Lianţii cari se 
adaugă masei de cărbune, pentru aglomerarea 
ei, trebue să aibă o mare aderenţă și o bună 
plasticitate, să nu se modifice sub influența agen- 
ților atmosferici, să se împrăștie ușor în masa de 
cărbune, să se solidifice repede, să nu mărească 
cantitatea de cenușă din brichete, să nu se to- 
pească înainte de aprinderea cărbunelui și să 
aibă o mare putere calorifică, Se pot întrebuința 
ca liant smoala de petrol din ţiţeiuri asfaltoase, 
smoala de cărbune rezultată din distilarea gudro- 
nului dela semicocsificare sau dela cocsificare, 
emulsiuni de smoală, sapropel, asfalturi, reziduuri 
petroliere și leșii bisulfitice concentrate. 

Greutatea de smoală necesară pentru obținerea 
unei brichete de calitate bună variază între 5 și 9% 
din greutatea cărbunelui brut; ea depinde de 
mărimea granulelor cărbunelui și ale smoalei, de 
rezistența cerută brichetelor, de proprietăţile căr- 
bunelui mărunt, de proprietăţile smoalei, de gradul 
de încălzire al amestecului de brichetat și de pre- 
siunea de brichetare. Smoala, având o putere ca- 
lorifică superioară celei a cărbunelui, măreşte pu- 
terea calorică a brichetei. Procesul tehnologic al 
brichetării cu smoală cuprinde numeroase faze: 
Prepararea cărbunilor pentru brichetare, cuprinzând 
uscarea, măcinarea și sortarea lor, cum şi elimina- 
rea corpurilor feroase cu ajutorul unui electro- 
magnet, instalat deasupra benzii de transport. 

Smoala poate fi întrebuințată, fie în stare solidă, 
după sfărâmare şi măcinare, fie topită, Amestecul 
smoalei cu cărbunele și omogeneizarea amestecului 
se fac, la procedeul cu smoală solidă, într'un 
desintegrator şi apoi în malaxor. La procedeul cu 
smoală lichidă, amestecul se face într'o tobă de 
amestec, orizontală, având în interior șicane elico- 
idale; apoi materialul trece într'un desintegrator 
și în malaxor. Aici, temperatura mediea ameste- 
cului se ridică la 80:::95*. Durata malaxării și 
temperatura la care se produce determină omo- 
geneitatea amestecului. 

Presarea amestecului se face în prese speciale. 

După presare e necesară o răcire a brichetelor, 
deoarece la iașirea din presă acestea au 70-::80”, 
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temperatură la care smoala e încă moale și rezis- 
tența brichetelor e mică. 

Brichetele ovoide să răcesc pe benzi de sârmă 
cu ochiuri pentru circulaţia aerului, iar cele pris- 
matice, în stive mici, cu canale de răcire. 

Brichetele trebue se reziste la stocare, la ma- 
nipulare și la intemperii. Brichetele de cărbuni 
se întrebuințează drept combustibil și la fabri- 
carea cocsului din cărbuni neaglutinanți. Se fabrică 
şi brichete mixte, din cărbuni, liant (smoală) și 
minereu de fier, cari, supuse carbonizării, dau 
fier-cocsul, întrebuințat în cuptoarele cu cuvă joasă. 

În industria metalurgică, brichetarea se aplică 
şi prafului de minereu brut sau prelucrat, restu- 
rilor metalice și sgurilor metalelor neferoase, 
întrebuințând drept lianţi varul, gipsul, silicatul 
de sodiu, kieselgurul, argila, gudronul, smoala, 
păcura, leșiile bisulfitice și dextrina, în procedee 
și utilaje asemănătoare celor pentru brichetarea 
cărbunilor. 

Brichetarea se aplică și ìn industria alimentară 
pentru fructe și legume uscate (v. Presă de bri- 
chetat legume uscate). 

+. Brișcă, Pisc: Undiţă formată dintr'o bucată 
de metal lucitor (tablă galvanizată, alamă, etc.) 
sau viu colorat, reprezentând o nadă artificială 
(peştișori, broaște, coropişnițe) şi având la un 
capăt un vârf ascuţit şi întors în sus, sau un câr- 
lig cu 1-::3 braţe. E folosită la prinderea peștilor 
răpitori și în special a știucii, în timpul iernii, 
sub ghiață. — Sin. Lingură, Nălucă, 

2. Bromului, isotopii ~ [H30TO0bI Gpoma; iso- 
topes du brome; Bromisotope; bromine isotopes; 
br6m-izot6pok]. Fiz.: Se cunosc următorii isotopi 
ai bromului: bromul 75, care se desintegrează 
cu emisiune de pozitroni, cu timpul de înjumă- 
tățire de 1,7 ore, obținut prin reacțiile nucleare 
Se74 (d, n) Br75, Se74 (p, f) Br75; bromul 76, care 
se desintegrează cu emisiune de pozitroni, cu 
timpul de înjumătățire de 15,7 ore, obținut prin 
reacția nucleară As75 (a, 3n) Br76; bromul 77, 
care se desintegrează cu emisiune de pozitroni, 
cu timpul de înjumătățire de 57,2 ore, obţinut 
prin reacţiile nucleare As75 (œ, 2n) Br77, Se'4 (z, p) 
Br77, Se'76 (d, n) Br77; bromul 78, care se desinte- 
grează cu emisiune de pozitroni, cu timpul de înju- 
mătățire de 6,4 min, obținut prin reacţiile nucle- 
are As75 (2, n) Br78, Se”? (d, n) Br78, Se'8 (p, n) 
Br78, Br72 (+, n) Br78, Br79 (n, 2n) Br78 bromul 79, 
care se găseşte în proporție de 50,5% în bromul 
natural; bromul 80, care se desintegrează cu emi- 
siune de electroni, cu timpul de înjumătățire de 
18 min, obţinut prin reacţiile nucleare Se% (p, n) 
Br80, Br79 (n, f) Br80, Br79 (d, p) Br, Br8! (f, n) 
Br8! (n, 2n) Br% (se cunoaște și un isomer al 
bromului 80, care se desintegrează cu timpul de 
înjumătățire de 4,4 ore, obținut prin reactiile nu- 
cleare Se”? (a,p) Br, Se80 (p, n) Br%, Br79 (n, f) 
Br80, Br79 (d, p) Br80, Br81 (f, n) Br80, Br8! (n, 2n) 
Brt0; bromul 81, care se găsește în proporție 
de 49,5% în bromul natural; bromul 82, care se 
desintegrează cu emisiune de electroni, cu timpul 
de înjumătățire de 34 de ore, obținut prin reac- 


țiile nucleare Sef? (p, n) Br82, Se8? (d, 2n) Br82, 
B:81 (n, f) Br82, Br8! (d, p) Br82, Rb% (n, a) Br82?, 
cum și prin bombardarea uraniului cu neutroni; 
bromul 83, care se desintegrează cu emisiune de 
electroni, cu timpul de înjumătățire de 2,4 ore, 
obținut prin reacția nucleară Set? (d, n) Br83, cum 
şi prin bombardarea uraniului sau a plutoniului cu 
neutroni; bromul 84, care se desintegrează cu emi- 
siune de electroni, cu timpul de înjumătățire de 
30 min, obţinut prin reacția nucleară Rb8? (n, 4) 
Br8, cum și prin bombardarea uraniului sau a 
toriului cu neutroni; bromul 85, care se desinte- 
grează cu emisiune de electroni, cu timpul de 
înjumătățire de 3 min, obținut prin bombardarea 
uraniului cu neutroni; bromul 87, care are doi 
isomeri, ambii desintegrându-se cu emisiune de 
electroni, unul cu timpul de înjumătățire de 55,6 s, 
iar celălalt, cu timpul de înjumătățire de 4,51 s, 
obţinuţi prin bombardarea uraniului cu neutroni; 
bromul 88, care se desintegrează cu emisiune 
de electroni, cu timpul de înjumătățire de 16s, 
obținut prin bombardarea uraniului cu neutroni. 


3. Bronz cu beriliu [GepunneBaa Gponaa; 
bronze de beryllium; Berylliumbronze; berillium 
bronze; berilliumbronz]: Bronz special, constituit 
dintr'un aliaj de cupru și beriliu. Din cauza cos- 
tului său mare, beriliul se întrebuințează numai 
în proporție de 2:::3%. Prin călire urmată de re- 
venire sau de îmbătrânire, bronzul cu beriliu 
capătă o mare elasticitate, duritate, rezistenţă 
mecanică, rezistență la coroziune, sudabilitate, 
etc., ceea ce-l face corespunzător pentru arcuri, 
pentru diafragme, sârme, etc. 


4. ~ cu cadmiu [tanMHeBaa Bpona; bronze 
au cadmium; Kadmiumbronze; cadmium bronze; 
kadmiumbronz]: Bronz special, constituit dintr'un 
aliaj de cupru și cadmiu. Adăugit în cantităţi mici, 
cadmiul măreşte mult rezistenţa mecanică a cu- 
prului, la aceeași conductibilitate electrică. Bron- 
zul cu cadmiu se întrebuințează la confecționarea de 
conductoare electrice și de bare de distribuție. 


5 ~ cu siliciu (Kpemnncraa Gponsa; bronze 
siliceux; Siliciumbronze; silicium bronze; szilicium- 
bronz]: Bronz special, constituit dintr'un aliaj de 
cupru și siliciu. În practică, bronzul cu 2:5% Si, 
cu adausuri de Zn, Mn, Fe, etc., se întrebuinţează 
ca înlocuitor al bronzului cu staniu, având greu- 
tate specifică și segregație mai mici, caracteris- 
tice mecanice, rezistență la coroziune și compaci- 
tate mai mari, și fiind mai ieftin decât acesta. De obi- 
ceiu, bronzul cu siliciu e întrebuințat la confecţiona- 
rea de produse laminate (sârme, benzi, bare, etc.). 

o. Buco-camfor [mnocenor, ŐYKKO-KAM- 
wopa; buccocamphre; Buccokampfer:; bucco- 
camphor; buccokâmfor]. Chim.: Cetonă din seria 
terpenelor monociclice, care se obține, sub formă 
de cristale, din uleiul extras din frunzele de buco 
(Barosma betulina Bartl. și alte specii), din fa- 
milia rutaceelor. Are p. t. 83%; e optic inactivă; 
are miros mentolat, 

| se atribue structură enolică, având proprie- 
tățile unei dicetone. Una dintre sintezele buco- 


camforului consistă în oxidarea mentonei cu clo- 
rură ferică, în soluție de acid acetic. Se între- 


CH CH 

Cu Cu 
Ha” cotan Mie NCOH 
Ht. „do +20 TN „n 

CH CH 
(CHa)e dh (CHa)2 Cu 


buințează în parfumerie. — Sin. Diosfenol, Cam- 
for de buco, 

1. Bucșă: Sin. Bucea (v.). 

2. Bumbac” [x 1onok; coton; Baumwolle; cotton; 
gyapott, pamút]. Bot., Ind. text.: Plantă textilă 
anuală sau vivace din familia malvaceelor, genul 
Gossypium, care crește în regiunile tropicale și 
subtropicale, aclimatizată și în regiunile temperate 
— şi care e cultivată pentru fibra ei, folosită ca 
materie primă textilă. 

Specia de bumbac cultivată cel mai mult e 
Gossypium hirsutum L. Bumbacul de cea mai bună 
calitate e cel al speciei Gossypium barbadense L., 
cultivat mai mult în Egipt. Specii de mai mică 
importanță sunt Gossypium herbaceum L., Gossy- 
pium arboreum L., etc. Soiurile de bumbac Sreder 
1306 din URSS, AK Dshura 182 și Golaş din 
Bulgaria, au dat rezultate bune în țara noastră, 
în regiunile din valea Dunării, favorabile culturii 
bumbacului. 

Bumbacul se seamănă când pământul are tem- 
peratura de germinație (12:::14"), temperatura 
optimă pe toată perioada de vegetaţie fiind de 
20--:28*, La noi, epoca de semănat e de obiceiu 
după 20 Aprilie. Pământul trebue să fie arat adânc 
din toamnă. Ca îngrășăminte sub arătura adâncă 
de toamnă se dau gunoiu de grajd, superfosfat 
şi sare potasică, Primăvara, înainte de semănat, 
se dă azotat de amoniu, 

Bumbacul e o plantă rezistentă la secetă. Dă 
recolte și la un regim pluviometric de 300.::350 mm 
precipitaţii anuale. Cele mai mari recolte și de 
cea mai bună calitate se obțin în regiunile în 
cari plouă foarte puţin sau chiar deloc — și unde 
cultura bumbacului se face numai prin irigare. 
Precipitaţiile abundenie în perioada August — Oc- 
tomvrie sunt foarte dăunătoare. În toamnele plo- 
ioase, cea mai mare parte din recoltă rămâne pe 
câmp. 

Bumbacul își parcurge stadiul de lumină în 
condițiuni de zile scurte. În timpul vegetației are 
nevoie de un număr mare de zile senine. Ca să 
producă recolte bune, el are nevoie de 1500 de 
ore de strălucire a soarelui pe toată perioada 
„de vegetaţie, iar umiditatea aerului trebue să fie 
de 50%. — 

Fibra de bumbac e un produs unicelular al 
epidermei seminţelor, cari sunt închise într'o 
«capsulă, lungă până la 60 mm (în medie, 30 mm), 
cu grosimea de cca 20 p. Lungimea, luciul și 
coloarea fibrelor de bumbac depind de soiu și 
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de condiţiunile de cultură a plantei. Fibra e al- 
cătuită dintr'un înveliș subțire (cuticula), din peretele 
celulozic care corespunde protoplasmei celulare, 
dintr'un canal central (lumenul) și dintr'un nucleu 
care dispare după maturarea fibrei. Suprafaţa fibrei 
e acoperită de un strat ceros, care-i dă o anumită 
viscozitate, calitate care permite prelucrarea 
bumbacului în bune condițiuni. 

La microscop, fibra de bumbac apare ca o 
panglică ușor răsucită, cu marginile îngroșate. 
Până la limita care nu compromite omogeneitatea, 
pentru filatură e mai importantă lungimea maximă 
decât lungimea medie, deoarece fibrele lungi, 
chiar dacă sunt în proporție mai mică, leagă între 
ele și fibrele scurte, dând posibilitatea filării unor 
fire mai "subțiri, 

Fibrele de bumbac pot absorbi până la 20% apă, 
fără să se poată simți prin pipăit. Pentru bumbac 
se admite o anumită umiditate, numită procent 
de condiționare legală, şi anume 8,5%. 

Rezistenţa fibrei de bumbac e de 37,6 kg/mm?. 

Tulpina plantei de bumbac are două feluri de 
ramuri: fructifere sau simpodiale, și vegetative 
sau monopodiale, Ramurile fructifere apar la a 
patra frunză dela bază și în continuare, până la 
vârf. La subsuoara primelor trei, patru frunze dela 
bază apar ramurile vegetative, cari se înlătură 
prin ciupit, 

Semințele de bumbac conţin 20:::27% uleiu 
slab sicativ, care se întrebuințează în industrie 
la fabricarea margarinei, a săpunului, a stearinei, 
a glicerinei și a altor produse. Uleiul de bumbac 
e considerat unul dintre uleiurile comestibile bune. 

Coaja seminţelor (rezultată prin decorticare) 
poate fi întrebuințată ca materie primă la 
fabricarea hârtiei și ca nutreţ cu valoare nutritivă 
mică. Prin presare, cojile semințelor pot fi trans- 
formate în brichete combustibile, cari produc câte 
3840 kcal/kg. 

Turtele de bumbac, cari rămân după extragerea 
uleiului, constitue unul dintre cele mai valoroase 
nutrețuri. Cele standardizate conțin 34% albumină 
și 115 unităţi nutritive la 100 kg turte. Cantitatea 
de albumine din turte poate atinge 45-50%. 
Turtele de bumbac mai conțin 0,31% calciu și 
0,79% fosfor. Ele sunt cu 0,14% mai bogate în 
fosfor decât turtele de floarea-soarelui, cu 0,16% 
mai bogate decât turtele de in și cu 0,69% mai 
bogate decât orzul. 

Turtele de bumbac conțin carotină, tiamină, 
riboflavină, acid nicotinic și acid pantotenic, cari 
fac parte din complexul vitaminei B. 'Turtele de 
bumbac conţin și gossypol, care, în cantități prea 
mari, e toxic pentru organismul animal, 

Cojile conțin 45% celuloză și numai 4% pro- 
teine. Din rădăcină se obțin diferite preparate 
farmaceutice. — Bumbacul e şi o valoroasă plantă 
meliferă. s 

s. Burghiere [cpepuenne; perçage à foret; 
Bohren; drilling; furás]. Tehn.: Gšurire prin aş- 
chiere, cu ajutorul unui burghiu (v; sub Găurire 
prin așchiere). Sin. (parțial, în cazul nemetalelor) 
Sfredelire. 


C 


1. Cablaj [raGenbnan npono/ma; câblage; 
Kabelverseilung, Kabelverbindung, Verkabelung; 
twisting of cable; kâbelberendezes). Elt.: Ansam- 
blul legăturilor electrice dintr'un aparat sau dintr'o 
instalație de electrocomunicaţii, format din mă- 
nunchiuri de fire izolate (colorate diferit, pentru 
a ușura identificarea lor). În general, cablajul e 
format din fire izolate în mătase sau în bumbac, 
emailate, şi cuprinde fire simple (simplu fir) sau 
muliiple (perechi, terjete sau cuarte, răsucite). 

2. Cablu coaxial. Elt.: Sin. (impropriu) Cablu 
(electric) concentric. 

3, ~ combinat [ka6eJIb c pa3HbiMu napamu; 
câble combiné; gemischtpaariges Kabel; combi- 
nation (composite) cable; vegyesérpárú kábel]: 
Cablu electric pentru complemente de mai multe 
feluri, de exemplu pentru complemente de trun- 
chiuri şi complemente de abonați. 

+, ~ cuartat [ckpyuennblii 4ETBËPKAMH Ka- 
6eJīb; câble à quartes; Kabel mit Viererseilen; 
quadded cable; negyesvezeteki kábel]: Cablu 
electric în care cel puțin unele conductoare sunt 
grupate în cuarte. 

š% ~ cu perechi coaxiale [noacuanbHblii 
kaGenb; câble ă paires coaxiales; konzentrisches 
Kabel; coaxial cable; koncentrikus kâbel]: Cablu 
electric care conţine una sau mai multe perechi 
de conductoare, coaxiale. — Sin. Cablu coaxial. 

s. ~ cu perechi simetrice [ka6enb napnoii 
CKpyTKH; câble ă paires symmâtriques; paarver- 
seiltes Kabel; paired cable (non-quadded cable); 
párossodrású kábel]: Cablu electric care conţine 
numai perechi de conducioare simetrice, răsucite 
ție în' perechi, fie în cuarte. 

7 ~ de distribuţie [pacnpepenarenbnibriă 
kaGeJb; câble de distribution; Verteilungskabel; 
distribution cable; elosztó kábel]: Cablu electric 
aerian în care toate conductoarele sunt sau vor 
fi terminate la cutii terminale pe o secțiune uni- 
formă de cablu. 

s. ~ de trunchiuri urbane |coenunnrenbubliă 
kaGenb; câble pour lignes auxiliaires; Ortsver- 
bindungskabel; exchange trunk cable; helyi&ssze- 
kötetési kábel]: Cablu electric destinat excluziv 
unuia sau mai multor complemente de cablu cu 
trunchiuri urbane. 

ə. ~ principal (de alimentare) [nurareub- 
Hblă kaGenb; câble principal; Hauptkabel; feeder 
cable (main cable); fâkâbel]: Cablu electric sub- 
teran sau aerian, conținând conductoare cari nu 
sunt și nu vor fi terminate la cutii terminale pe 
lungimea unei secțiuni uniforme de cabluri. 

10. Cablu de coborire, de antenă [anrennbiiă 
ecnyeknoii Kaeb; câble de descente d'antenne; 
Niederführungskabel (von der Hochantenne); an- 
tenna descent cable; levezető antennakâbel]. Radio: 


Cablu izolat, uneori și faradizat, cu capacitate 
mică pe unitatea de lungime, folosit pentru a 
stabili legătura dintre antena de recepție şi apa- 
ratul radioreceptor. — Pentru asigurarea unei 
recepții bune, lungimea cablului de coborîre trebue 
să fie cât mai mică; unghiurile brusce trebue 
evitate, iar extremităţile lui trebue să fie prote- 
jate contra umidității. Când coboririle lungi nu 
pot fi evitate, cablul e format din două conduc- 
toare izolate şi răsucite — și e cuplat la antenă 
printr'un transformator coboritor de tensiune, iar 
la receptor, printr'unul urcător de tensiune, care-i 
redă caracteristicele iniţiale. În locul lui se pot 
folosi și autotransformatoare, sau dispozitive de 
compensare complexe. 

u. Cablu de suspensiune [necymwii 'poc, 
BepxHHii nonnepitnBaronmuii Tpoc; câble porteur; 
Tragseil; bearer cable, carrying rope; tartâkătel, 
légkábel]: Funie confecţionată din fire de oțel, 
întinsă între stâlpi sau între alte suporturi, folo- 
sită pentru susținerea cablurilor electrice aeriene 
sau a mănunchiurilor de fire izolate. 

12, Cabrare [kaGpnpoBanue; cabrage; Achsen- 
entlastung; tendency to up rear; tengelynyo- 
măs-eltolodăs, felemelkedés]. Transp.: Tendința de 
descărcare a osiilor din față ale unui vehicul, cu 
rotirea șasiului în jurul unei axe transversale, în 
sensul de ridicare a părții anterioare a acestuia. 
— La locomotivele electrice sau Diesel-electrice 
cu boghiuri motoare, legate la tren, cabrarea e 
provocată de cuplul datorit forței de remorcare, 
care se exercită la cârligul de tracţiune la o anu- 
mită înălțime față de planul căii, știind că forța de 
tracţiune efectivă e la contactul dintre roți și șină. 
Repartiția inegală a șasiurilor pe boghiurile mo- 
toare provoacă patinarea roților și, deci, impo- 
sibilitatea de folosire integrală a greutăţii ade- 
rente a locomotivei. Cabrarea e combătută prin 
dispozitive de anticabraj (v.); la locomotivele 
cu antrenare colectivă, cabrarea e eliminată prin 
repartiția egală a forței de tracțiune, pe osiile 
motoare, prin mecanismele bielă cuplară-buton 
cuplar. — La autovehicule, cabrarea e provocată 
în principal de cuplul de cabrare (care tinde să 
răstoarne axul roților motoare, în sens invers 
sensului de rotație al acestora), cum și de cuplurile 
datorite forţei inerţiale de accelerare şi rezistenţei 
aerodinamice. 

ıs. Cadmiului, isotopii  [H3OTONbI KaAMHA; 
isotopes du cadmium; Cadmiumisotope; cadmium 
isotopes; kadmium-izot6pok]. Fiz.: Se cunosc ur- 
mătorii isotopi ai cadmiului: cadmiul 106, cad- 
miul 108, cadmiul 110, cadmiu! 111, cadmiul 112, 
cadmiul 113, cadmiul 114 și cadmiul 116, cari 
se găsesc, respectiv, în proporție de 1,215%, 
0,875%, 12,39%, 12,75%,- 2407 %.. 12,26%; 


28,86% și 7,58%, în cadmiul natural; cadmiul 107, 
care se desintegrează prin captură K, cu timpul 
de înjumătățire de 6,7 ore, obținut prin reacţiile 
nucleare Ag (p, n) Cd!%, AgiY (d, 2n) Cd'07, 
Ag!07 (œ, p 3n) Cdi07, Cd! (n, y) CdiW; cad- 
miul 109, care se desintegrează prin captură 
K, cu timpul de înjumătățire de 330 de zile, 
obţinut prin reacţiile nucleare Ag% (d, 2n) Cdi%, 
Ag! (a, pn) Cdi0, Cd108 (n, +) Cd109; un isomer al 
isotopului natural, — cadmiul 111, care se desin- 
tegrează cu timpul de înjumătățire de 48,7 min, 
obținut prin reacţiile nucleare Pd!08 (a, n) Cdii!, 
Ag! (a, pn) Cdiii, Cdi!0 (n, y) Cdii!, cum și 
prin bombardarea uraniului cu neutroni; un iso- 
mer al cadmiului 113, care se desintegrează cu 
timpul de înjumătățire de 2,3 min, obținut prin 
reacţia nucleară Cd!!3 (n, n) Cd!!3; cadmiul 115, 
cu doi isomeri cari se desintegrează cu emisiune 
de electroni, unul cu timpul de înjumătățire de 
2,33 zile, celălalt cu timpul de înjumătățire de 43 de 
zile, obținuți prin reacţiile nucleare Cd!14 (d, p) Cd!i5, 
Cd! (n, Y) Cdii5, Cd!!6 (n, 2n) Cdii5, Ini!5 (n, p) 
Cdi!5, cum și prin bombardarea uraniului cu 
neutroni; cadmiul 117, care se desintegrează cu 
emisiune de electroni, cu timpul de înjumătățire 
de 170 min, obținut prin reacţiile nucleare Cd!!6(d, 
p) Cdi!?, Cd!!6 (n, y) Cdi”. 

1. Calciului, isotopii ~ [H30TONbI KAJIbIHA; 
isotopes du calcium; Kalziumisotope; calcium iso- 
iopes; kalcium-izotâpok]. Fiz.: Se cunosc următorii 
tsotopi ai calciului: calciul 39, care se desinte- 
grează cu emisiune de pozitroni, cu timpul 
de înjumătățire de 4,5 min, obținut prin reacţia 
nucleară Ca40 (n, 2n) Ca%, și care are un isomer 
care se desintegrează cu timpul de înjumătățire de 
1,06 s, obținut prin reacția nucleară Cat (+, n) 
Ca39; calciul 40, calciul 42, calciul 43 și cal- 
ciul 44, cari se găsesc, respectiv, în proporție 
de 96,96%, 0,64%, 0,15% și 2,06% în calciul 
natural; calciul 45, care se desintegrează cu emi- 
siune de electroni, cu timpul de înjumătățire de 
152 de zile, obținut prin reacţiile nucleare Ca 
(n, 4) Cat, Cati (d, p) Cat, Se% (n, p) Cat, 
Ti4S (n, a) Cat, Sc (d, 2p) Ca; calciul 46, 
care se găsește în proporție de 0,0033% în cal- 
ciul natural; calciul 47, care se desintegrează cu 
emisiune de electroni, cu timpul de înjumătățire 
de 5,8 zile, obținut prin reacția nucleară Cat 
(d, p) Cat; calciul 48, care se găsește în pro- 
porție de 0,19% în calciul natural; calciul 49, 
care se desintegrează cu emisiune de electroni, 
cu timpul de înjumătățire de 2,5 ore, obținut prin 
reacțiile nucleare CatS (d, p) Cat, CatS (n, +) Cat 
și care are un isomer, care se desintegrează cu 
emisiune de electroni cu timpul de înjumătățire 
de 30 min. 

2. Căldare pentru oțelării și lurnătorii de fontă. 
Metl.: Sin. Oală pentru oțel'rii și turnătorii de 
fontă. V. sub Oală de turnare, Oală pentru eva- 
cuarea sgurii, Oală pentru transportul fontei lichide. 

s. Căldură de isomerizare [rennora H30Me- 
pH3aunu; chaleur d'isomsrisation; lsomerisierungs- 
wärme; isomerisatio.: heat; izomerizâlâsi hő]. 
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Chim. fiz.: Cantitatea de căldură care se desvoltă, 
respectiv se absoarbe la trecerea unei forme 
isomere într'o altă formă isomeră, raportată la 
o moleculă-gram de isomer. În general, când o 
isomerizare se face spontan, ea e însoțită de 
desvoltare de căldură. Se desvoltă însă căldură și 
când trecerea se face către un isomer mai sta- 
bil. Astfel, trecerea acidului maleic (forma cis) 
în acid fumaric (forma trans), forma mai sta- 
bilă a compusului COOH—CH=CH—COOH, se 
face cu desvoltarea a 6 kcal/mol; trecerea aci- 
dului alocinamic (forma cis) în acid cinamic 
(forma trans), forma mai stabilă a compusului 
CgH5—CH=CH—COOH, se face cu desvolta- 
rea a 6,7 kcal/mol. 

4, ~ de polimerizare !|'reniora NonHMepu- 
3arHuH; chaleur de polymérisation; Polymerisie- 
rungshitze; polymerisation heat; polimerizâle hâ]: 
Căldură care se desvoltă, respectiv se absoarbe, 
la polimerizare, raportată la o moleculă-gram de 
polimer. În general, polimerizarea se face cu 
desvoltare de căldură, indicând astfel că polimerul 
format reprezintă o stare mai stabilă, De exemplu, 
reacția de polimerizare a formaldehidei în paral- 
dehidă se produce conform ecuației 


3 HCHO=(HCHO)3+7,3 kcal. 


s ~ molară [Monapnaa Trennora; chaleur 
molaire; Molwärme; mole heat; moláris hő]: Pro- 
dusul dintre căldura specifică și greutatea unui 
mol dintr'un corp. În tehnică se utilizează pro- 
dusul dintre căldura specifică raportată la un 
kilogram și greutatea unui kilomol. | 

e. Cale de fugă [ceoGomnbii nyTb; chemin 
de fuite, voie de grimpement; Kriechstrecke; cree- 
ping distance, leakage path; kusz6 âramut. Elt.: 
Curba de lungime minimă de pe suprafața unui 
corp izolant care unește două piese metalice 
(izolate de el) și de-a-lungul căreia poate trece 
curentul, când se aplică tensiune electrică între 
cele două piese metalice. 

7. Cale de telecomunicaţie [kanali CBA3H; ca- 
nal; Kanal; channel; tâvkâzlekedesi vonal]. Telc.: 
Comunicaţie care are, în comun cu alte comunicații, 
mijloace sau organe de transmisiune determinate 
(linii, amplificatoare, etc.), în care diferitele co- 
municaţii se disting între ele prin diferitele benzi 
de frecvenţe utilizate. 

8. ~ pilot de telecomunicaţie |[konTpoib- 
Hblă rana; voie pilote; Steuerweg; pilot chan- 
nel; vezervonal): Cale de telecomunicațţie prin care 
se transmite o frecvenţă-pilot. 

9. ~ telefonică [reneponnbiii nana; voie 
téléphonique; Fernsprechkanal; telephone channel; 
távbeszélő vonal]: Cale de telecomunicație ade- 
cvată pentru transmiterea semnalelor telefonice. 

to. ~ telefonică auxiliară [Benomorarenb- 
Hblii kana, 0GxomHbiii nyTb; voie auxiliare; 
Ersatzweg; auxiliary route (path), (alternate route); 
segédvonal]. Cale telefonică de folosit când 
căile normale sunt ocupate. 

“1, ~ telefonică cu curent purtător |renepon- 
HbIÑ Kana Hecyueii uacrorbi; voie télépho- 


636 


nique à courant porteur; Fernsprechkanal mit 
Trägerfrequenz; carrier telephone channel; vivõ- 
frekvenciás távbeszelő vonal]: Cale telefonică în 
care se utilizează curenţi purtători pentru trans- 
misiunea telefonică. 

1, Cale telefonică normală |nopmanbHblă nyTb; 
voie normale; Regelweg; normal route (path); 
normális vonal]: Cale telefonică ce trebue folosită 
în primul rând pentru traficul telefonic între două 
localități date. 

2. ~ telefonică ocolitoare [oG6xonublă nyTb; 
voie de secours; Hilfsweg; emergency route (path); 
segéd vonal]: Cale telefonică de folosit când căile 
normale și cele auxiliare sunt total întrerupte sau 
deranjate și nu mai pot fi folosite. 

s. ~ telegrafică de îndrumare [MapmpyTr 
CBA3H; voie d'acheminement; Leitweg; routing; 
vezetă utvonal]: ltinerar urmat sau de urmat, 
sau cale telegrafică de transmisiune, folosită sau 
de folosit pentru transmisiunea unei telegrame 
sau pentru stabilirea unei comunicații. 

4 ~ televizuală [reneBu3nonubrii Kanal; 
voie télévisuelle; Fernsehkanal; television channel; 
televizios vezeték]: Cale proprie pentru transmi- 
terea semnalelor de televiziune. Calea asociată 
pentru transmisiunea vocală poate fi considerată 
sau poate să nu fie considerată ca parte a căii 
de televiziune. 

s Călibilitate** [saranBaemocrb; capacité 
d'être trempé; Härtbarkeit; capacity of being 
hardened; edzhetâseg]. Metl: Capacitatea unui 
oțel de a se căli cât mai mult în adâncime. 
Adâncimea zonei călite scade când crește vitesa 
critică de călire și, deci, vitesa de transformare 
a austenitei în perlită; cu cât transformarea aus- 
tenitei se produce mai încet, curbele de transfor- 
mare isotermică a austenitei (curbele în C) sunt de- 
plasate spre dreapta, vitesa critică de călire e mai 
mică și călibilitatea crește. Pentru aceasta se cere 
o valoare mică a viteselor de formare și de 
creștere a cristalelor, realizată prin evitarea pre- 
zenţei în oțel a incluziunilor nemetalice (cari sunt 
germeni suplementari de cristalizare) și folosind 
austenită de compoziție omogenă, bogată în 
elemente de aliere și cu grăunte mare. 

Călibilitatea influențează caracteristicele meca- 
nice ale oțelului: la o valoare mare a călibilității, 
structura oțelului călit e omogenă, la revenire se 
obține o structură globulară, iar caracteristicele 
mecanice sunt aceleaşi pe întreaga secțiune a 
piesei; la o valoare mică a călibilității, structura oțe- 
lului călit e neomogenă (martensitică la peri- 
ferie și troostitică sau sorbitică în miez), la reve- 
nire se obține o structură globulară la periferie 
şi lamelară în miez — și deci caracteristicele 
mecanice variază în secțiune (miezul va avea 
rezistențe mari, iar limita de curgere, lungirea, 
duritatea și rezistența la curgere vor fi mai mici 
decât la periferie). 

o. Călibilitate, încercare de ~ 
V.S. sub Încercare Jominy. 

2 Călire isotermică [u3orepmnyecraa 3a- 
Kaka; trempe isotherme; isotherme Hărtung; 


în adâncime, 


isothermal hardening; izotermikus edzés]. Metl.: 
Călire la care transformarea austenitei se produce 
la temperatură constantă. Consistă în încălzirea 
deasupra punctelor de transformare Acg, şi în 
răcirea rapidă până la tempsratura de 200..:350* 
(interioară celei corespunzătoare inflexiunii curbe- 
lor în C) — pentru evitarea transformării austenitei 
în constituenți perlitici —, urmată de menținerea 
la această temperatură un anumit timp (conform 
diagramei transformării isotermice a austenitei), 
prin introducerea în medii de răcire încălzite la 
temperaturi adecvate (săruri topite, uleiu fierbinte). 

După trecerea perioadei de incubație respective, 
austenita începe să se transforme în bainită (v.S.) 
— constituent asemănător martensitei, cu durita- 
tea mai mică decât a acesteia (40:50 unităţi Rock- 
well C), dar mai tenace. Prin călire isotermică, 
în locul transformării martensitice fără difuziune, se 
produce, deci, transformarea bainitică, cu di- 
fuziune. 

Avantajul călirii isotermice față de călirea obiş- 
nuită e faptul că tensiunile proprii din piese 
sunt mult reduse (vitesa de răcire fiind micșorată); 
astfel, pericolul de crăpare şi de deformare e mic- 
şorat. Călirea isotermică se foloseşte la piesele sub- 
tiri de oțel carbon, ştiind că la piesele masive căl- 
dura internă ar micșora vitesa de răcire inițială și 
ar provoca transformarea austenitei în constituenți 
perlitici. În cazul pieselor de oțel aliat, călirea 
isotermică se poate folosi și la piesele masive, 
deoarece nu e necesară o vitesă de răcire ini- 
țială prea mare, curbele de transformare fiind 
deplasate spre dreaota. (V. și Transformare iso- 
termică a austenitei). 

8 ~ superficială [noBepxuocrnaa 3araJa; 
trempe superficielle; oberflăchliche Hărtung; sur- 
face hardening; felületi edzés]: Tratament termic 
special, pentru călirea unui strat superficial subțire 
al pieselor de oțel cari reclamă la suprafaţă duri- 
tate mare și o mare rezistență la uzură, miezul 
rămânând tenace și cu rezistența de oțel necălit. 
Călirea superficială se aplică în special la arbori 
cotiţi, la arbori cu came, la roți dinţate, tacheti, 
saboţi de frână, axe, etc., după ce piesele au 
fost supuse, în prealabil, unui tratament de îm- 
bunătăţire. Procedeele de călire superficială trebue 
să as gure o încălzire rapidă până la temperatura 
de călire, urmată de răcire imediată, pentru a 
împiedeca propagarea căldurii în adâncime și 
deci călirea miezului. 


După metoda de încălzire pentru călirea su- 
perficială, se deosebesc călirea cu flacără şi că- 
lirea cu ajutorul curentului electric. 

La călirea superficială cu flacără, încălzirea se 
realizează cu ajutorul unei flacări oxiacetilenice. 
Arzătorul — de formăcorespunzătoare piesei de 
încălzit — e deplasat de-a-lungul piesei, încălzind-o 
la o temperatură superioară celei corespunzătoare 
punctului Acg, până la adâncimea de 2:::6 mm sau mai 
mare (uneori chiar 25 mm) şi care depinde de vitesa 
de deplasare (în general, 100.::200 mm/min), de 
temperatura flacării şi de timpul până la răcirea 
piesei. Răcirea se realizează cu un dispozitiv cu 


vână de apă, de uleiu sau de aer comprimat, 
care se deplasează în urma arzătorului, cu aceeași 
vitesă (v. fig. 1); distanţa dintre arzător şi instalaţia 
de răcire e de 8-::15 mm. Uneori, deplasarea e 


|. Schema călirii unei piese plate cu ajutorul flacării oxi- 
acetilenice. 
1) bec de gaz; 2) tub pentru apa de răcire; 3) strat călit; 
4) apă; 5) direcția de mișcare a arzătorului. 


efectuată de piesă (arzătorul fiind fix); alteori se 
deplasează atât piesa, cât și arzătorul, în sensuri 
contrare. Desavantajul călirii superficiale cu flacără 
consistă în dificultatea de măsurare a temperaturii 
și în neomogeneitatea structurii stratului călit. 


La călirea superficială cu ajutorul curentului 
electric, încălzirea se realizează prin efectul Joule, 
fie al unui curent electric la contactul dintre piesă 
și un electrod, fie al unor curenți de inducție. — 
În primul caz, curentul electric e adus la piesă 
prin intermediul unor role, cari sunt în contact 
permanent cu ea; pentru suprafețe mari se im- 
primă piesei o mișcare de rotație. Lăţimea supra- 
feței de călit e egală cu lățimea rolei. Răcirea se 
realizează, fie cu dispozitive de răcire (cu apă, 
cu uleiu, cu aer comprimat), cari urmăresc mersul 
rolelor, fie prin însăși masa metalică a piesei, rămasă 
rece. Adâncimea stratului călit e de 4--:5 mm şi 
depinde de intensitatea curentului și de timpul 
de menținere a suprafeței metalice sub acţiunea 
curentului (câteva secunde), respectiv de vitesa 
de rotire a pie- 
sei. Desavan- 
tajul consistă în 
lipsa de unifor- 


mitate a gra- $ 
dului de călire 7 
al stratului su- 3 


perficial. — În 
al doilea caz, 
piesa de călit 
e așezată în 
interiorul unei 
bobine induc- 
toare de formă 
corespunzătoa- 
re, prin care trece curent de înaltă frecvenţă; cu- 
renții turbionari induși în piesă prezintă efect peli- 
cular, adică se repartizează la suprafața acesteia 
şi încălzesc stratul superficial prin efect Joule sau 
prin istereză magnetică. Incălzirea se poate face: 
simultan pe toată suprafața piesei (cu inductor 


ll. Călirea unei piese cilindrice prin în- 

călzire cu ajutorul curenților de inducție, 

a) poziţia pregătitoare; b) încălzirea; c)ră- 

cirea*pentru călire; 1) piesă; 2) bobină in- 

ductoare; 3) inel de răcire cu apă, cu 
perforații la interior. 
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fix), parțial și în faze succesive (inductorul se 
montează succesiv pe diversele părți ale piesei), 
parțial în proces continuu (inductorul sau piesa 
au o mișcare de translație). Răcirea se face, fie 
cu o instalație de răcire separată (v. fig. I), fie cu 
ajutorul apei de răcire din inductor (v. fig. I şi II). 
Adâncimea stratului călit e proporțională cu durata 
de menținere a curentului 
(care, de obiceiu, e de 2.::5s) 
și invers proporțională cu 
frecvența lui. Călirea super- 
ficială cu ajutorul curentului 
electric de inducţie reali- 
zează o călire omogenă, cu 
o adâncime de călire ușor 
reglabilă, iar piesele călite 
au o deformație foarte mică 
şi nu se oxidează în timpul 
încălzirii; procedeul e avan- 
tajos numai la piesele fabri- 
cate în serie, din cauza costu- 
lui mare al instalaţiei și al 
numărului mare de induc- 
toare necesare. 

Un procedeu recent de călire superficială cu 
ajutorul curentului electric e călirea în electrolit, 
care consistă în introducerea piesei într'o baie 
electrolitică la care anodul e format de mantaua 
meta ică a băii și catodul e însăși piesa de călit, iar 
electrolitul — care pătrunde în baie sub forma 
de vână și parcurge un circuit închis — e 
format din soluții alcaline (de ex. soluţia de 5.::15% 
NaCO; în apă) și e încălzit la 60°. La trecerea cu- 
rentului electric prin electrolit, suprafaţa piesei 
se încălze.te (la locul de atingere cu electrolitul) 
deasupra temperaturii de călire, datorită formării 
în jurul piesei a unui înveliș de hidrogen cu 
rezistivitate mare. Răcirea piesei se efectuează, 
ție în același electrolit, la întreruperea curentului, 
fie folosind alte lichide de răcire (sub formă de 
băi, dușuri, eic.). 

1. Calmare [ycnonoenne; calmer; Beruhigung, 
Măbigung; calming; csillapitâs]. Metl.: Liniştirea 
agitației la turnare a oțelul.i predesoxidat cu 
feroaliaje pe bază de mangan, prin adăugirea 
de feroaliaje pe bază de siiiciu (fontă silicioasă, 
silicomangan, ferosiliciu, silicocalciu) și de alu- 
miniu, Feroaliajele se introduc în oțel în cuptor, 
pe jghiab sau în oalele de turnare, iar aluminiul 
în baia de topire sau uneori în lingotiere, și 
au ca efect mărirea solubilităţii gazelor în oțel. 
Acestea, disolvându-se în oțel, nu se mai elimină 
în timpul solidificării lui, iar lingourile obținute au o 
structură compactă și sunt lipsite de sufluri. Când 
se adaugă ferosiliciu in cantități mici sau când se fo- 
losește numai fontă silicioasă, calmarea nu e com- 
pletă și se numește semicalmare (v. și Oțel calmat). 

2. Caloiic [rennoBoi, nanopnuecruiă; calo- 
rique; kalorisch, wârme-=; caloric; kalorikus]. Gen.: 
Calitatea de a se referi la căldură, 

s. Calorifer, agent ~ [TEnJIOHOCHTE]Ib; agent 
calorifăre; Zentralheizungsagent; central heating 
agent; h8hord6). Termot.: Fluid folosit, în anumite 


MII. Inductor pentru căli- 
rea cu curenți de înaltă 
frecvenţă. 

1) capete de intrare și 
ieşire a curentului elec- 
tric; 2) conducte de a- 
ducție a apei în inelul de 
răcire; 3) orificiile pentru 
stropireacu apă a piesei. 
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instalaţii termice, pentru a transfera căldura dela un 
agent calorigen la un mediu de încălzit. — Sin. 
Mediu calorifer. 

1, Calorifer, mediu ~: Sin. Agent calorifer (v. S. 
Calorifer, agent ~). 

a. Calorific [renunorBopnblă; calorique; erhi- 
tzend; calorific; kalorifikus). Termot.: Termen 
comun pentru calorigen și calorifer. 

s ~, agent ~ [rennoHocHTenb; agent calori- 
que; erhitzender Agent; calorific agent; hâfej- 
leszt6]. Termoi.: Fluid folosit, în instalații termice, 
ca agent calorifer (v.) sau ca agent calorigen 
(v.). — Sin. Mediu calorific. 

4. ~, mediu ~: Sin. Agent calorific (v. S. 
Calorific, agent ~). 

s. Calorigen [TenJOTBOpHbIÑ; calorigène ; 
wärmeproduzierend, hitzeerzeugend;calorigenous, 
heat-generating; hőtermelő]. Termot.: Calitatea unui 
sistem fizicochimic de a putea efectua transfor- 
mări de stare însoțite de producere de căldură. 

s. „agent ~ [rennorBopuaa cpena; agent 
calorigăne; hitzeerzeugender Agent; calorigenous 
agent; hőtermelő]. Termot.: Fluid folosit, într'o 
instalație termică, pentru realizarea ciclului ener- 
getic al acestuia, Exemplu: gazele de ardere ale 
unui motor cu ardere internă. — Sin. Mediu 
calorigen. 

7. ~, mediu ~: Sin. Agent calorigen (v. S. 
Calorigen, agent ~). 

e. Câmp coercitiv. Fiz, V. Câmp magnetic 
coercitiv. 

9. ~ cu sarcină spaţială [none e npocrpan- 
CTBEHHbIÑ 3apAm; champ à charge d'espace; 
Raumladungsfeld; space charge field; tértöltés 
villamos tere ]. Fiz., Elt.: Câmp electric în care 
există sarcină electrică a unor purtători de sar- 
cină liberi, repartizată cu densitate de volum. 

10. ~ de forță: Sin. Câmp fizic (v. S.). 

1. ~ electromagnetic [ƏJIEKTpPOMArHHTHOE 
none; champ électromagnétłique; elektromagne- 
tisches Feld; electromagnetic field; elektromág- 
neses mező]: 1. Ansamblul câmpurilor electric și 
magnetic coexistente, cari, odată excitate, se pro- 
duc unul pe altul, prin inducție electromagnetică, 
respectiv prin efectul de curent de deplasare.— 
2. Sistemul fizic ale cărui mărimi de stare mi- 
croscopică sunt intensitatea microscopică a câmpu- 
lui electric și inducția magnetică microscopică. 

13, ~ fizic** [pusnuecnoe sone, none; champ; 
Feld; field; mező, ter]: 1. Regiune a spațiului, 
susceptibilă de a se exercita în ea acţiuni pon- 
deromotoare (forțe și momente) asupra corpurilor, 
când acestea se găsesc în anumite stări. — 
2. Starea fizică particulară din regiunile spațiului 
numite câmpuri în accepțiunea Câmp fizic 1. — 
3. Sistemul fizic ale cărui mărimi de stare sunt 
mărimile cari caracterizează starea fizică în sensul 
de sub Câmp fizic 2. 

Există câmpuri fizice de naturi diferite, adică 
sisteme fizice ale căror stări se descriu cu mărimi 
ireductibile unele la altele. Astfel de câmpuri sunt: 
câmpul gravific sau de gravitație; câmpul electric 
și câmpul magnetic, cari sunt două laturi ale câmpu- 


lui electromagnetic; câmpul neutrinic; câmpul elec- 
trono-pozitronic; câmpul mesonic (sau nuclear) și 
câmpul nucleonic (v. și sub Structura materiei), 

Unui câmp fizic îi corespunde un anumit fel 
de cuante (v. sub Structura materiei). Cuanta cores- 
punzătoare câmpului electromagnetic se numeşte 
foton ca particulă (v.); cuanta corespunzătoare 
câmpului neutrinic se numește neutrino ca particulă; 
cuantele corespunzătoare câmpului electrono-pozi- 
tronic se numesc electroni, respectiv pozitroni, 
ca particule; cuantele corespunzătoare câmpului 
mesonic sau nuclear se numesc mesoni ca par- 
ticule, iar cuantele corespunzătoare câmpului nu- 
cleonic se numesc nucleoni (protonul și neutronul) 
ca particule. 

Un element constitutiv al materiei (foton, neu- 
trino; electron; pozitron; meson nucleon) are pro- 
prietăți duale în sensul Fizicei clasice: în anumite 
condițiuni, proprietățile de câmp ale câmpului 
corespunzător, iar în altele, proprietăţile de par- 
ticulă (cuantă) ale cuantei corespunzătoare. Fotonii, 
de exemplu, au în anumite condițiuni proprie- 
tăţile de fotoni ca particule, iar în altele, pro- 
prietățile de câmp electromagnetic; faptul că 
transformările de fotoni dau forțe electromagnetice 
se prezintă, deci, ca schimb de fotoni ca particule, 
respectiv ca forțe exercitate în câmpul electro- 
magnetic; faptul că transformările electronice 
dau forțe de valență de legături omeopolare se 
prezintă ca schimb de electroni între atomi, 
respectiv ca forțe exercitate între ei în câmpul 
electrono-pozitronic; faptul că forțele nucleare, 
cari asigură stabilitatea nucleilor atomici, sunt date 
de transformări mesonice se exprimă ca schimb 
de mesoni între nucleoni, respectiv ca forţe exer- 
citate între nucleoni în câmpul mesonic (care se 
numește și câmp nuclear), etc. De aceea câmpu- 
rile fizice se numesc obişnuit câmpuri de forță. 

13, ~ nuclear [Anpennoe none; champ nu- 
cleaire; Kernfeld; nuclear field; magtér, atom- 
mag-erâter]. V. (S.) sub Câmp fizic. 

14. Canal aval: Sin. Canal de fugă (v.). 

15. Canal de cufundare [ama JIA KONECHbIX 
nap; canal pour le montage des essieux; Achsen- 
senkeinrichtung; axle pit; siillyesztă gödör, ten- 
gelysüllyesztö-berendezés]. C. f.: Instalaţie formată, 
de obiceiu, din două canale de lucru paralele, 
legate între ele, și un cufundător de osii, pentru 
deslegarea fără ridicare a osiilor montate ale 
vehiculelor de cale ferată. Canalele de cufundare 
se montează în depourile de locomotive și de auto- 
motoare — și se dimensionează după vehiculele 
pe ral le deservesc. (V. fig. sub Cufundător de 
osie). 

16. Canelare [kaneBarb; cannelage; Riffelung; 
grooving; horonyozăs, hornyolăs]. Tehn.: Opera- 
țiune de așchiere executată mecanizat, cu cuțitul, 
cu freza, etc., prin care se obține o suprafață cane- 
lată (cu caneluri axiale). 

17. Cap de cablu [kaGembnaa OKOHeYHAA 
Mybra, kaGeubHerii OKC; tête de câble; Kabel- 
endverschlub; cable terminal; kăbelfej]. Telc,: Cutie 
care se leagă la capătul unui cablu pentru a per- 


mite legarea oricărui conductor din cablu cu 
firele exterioare. 

1. Capacimetru [H3MEpHTEJIb eMKOCTH; capa- 
cime&tre; Kapazitătmesser; capacitymeter; kapacitás- 
mérő]. Elt.: Instrument electric de măsură, pentru mă- 
surarea directă sau indirectă a capacității electrice. 
De obiceiu, se folosesc drept capacimetre instrumen- 
te electrodinamice sau punți de măsură în curent 
alternativ. Schema unui capacimetru electrodinamic 
e dată în fig. |. Indicațiile lui sunt proporționale 
cu valoarea ca- 
pacității C, la 
frecvenţă con- 
stantă a cu- 
rentului elec- 
tric. Deoarece 
constanta rigu- 
roasă a fre- 
cvenței nu poa- 
te fi realizată 
în măsurările în 
înaltă frecven- 
ță, capacime- 
trele pentru a- 
cest scop sunt 
construite ast- 
fel, încât indi- 
caţiile lor să fie 
puțin influen- 
țate, chiar de variaţii apreciabile ale frecvenței. 

Fig. Il reprezintă o schemă a unui capacimetru 
în punte. Pentru ca tensiunea electrică dintre 


|. Schema unui capacimetru elecirodi- 
namic. 

1) miez teromagnetic; 2) bobină fixă; 

3) și 4) bobine mobile; R) rezistenţă fixă; 

L)reactanţătixă; C) capacitatea de măsurat, 


II. Schema unui capacimeiru în punte. 


1) vibrator; 2) transformator; 3) blindaj; R,) rezistență cu 
ploturi; Ra) şi Ra) reostate; C) și D) bornele legăturii în punte; 
D receptor telefonic; Ca) capacitate fixă (două valori); 
C,) capacitate de măsurat; Ry) rezistłenļa condensatorului 


cu capacilatea de măsural. 
punctele C și D să fie nulă, trebue să fie satis- 


făcute relațiile ct C4 şi p,=94; prima con- 
1 
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dițiune se realizează prin alegerea potrivită a 
rezistențelor Rə, Rı și a capacităţii C4, iar a 
doua, prin variația rezistenței R4. Din prima relație 
se deduce valoarea capacității necunoscute C,. 

2. Capacitanţă: Sin. Capacitate (v.).— Termenul 
capacitanță e utilizat recent, uneori, prin analo- 
gie cu inductanţă, în locul termenului mai vechiu 
și standardizat: capacitate. În acest lexicon se 
utilizează numai termenul capacitate (și analogul 
său: inductivitate). 


s. Capacitate calorică specifică. Fiz.: Sin. Căl- 
dură specifică. 

4. Capacitate de ieșire a unui tub electronic 
ÎBbIXOAAAA NONHAA ËMKOCTb ƏJMEKTPOHHOÄ 
NaMnbI; capacité de sortie d'un tube électronique; 
Ausgangskapazităt einer Elektronenrâhre; let out 
capacitance of an electron tube; egy elektroncsâ 
kilépési kapacităsa]: Capacitatea corespunzătoare 
admitanței de ieșire a unui tub electronic. 


s. Capacitate de ieșire de scurt-circuit a unui 
tub electronic cu n borne de acces [Bbixornaa 
NOJNHaA EMKOCTb KOPOTKOTO 3aMbIKAHHA 2J1eK- 
TpoHHOĂ NaMnbI; capacité de sortie de court- 
circuit d'un tube électronique avec n» bornes d'ac- 
cès; Kurzschlub-Ausgangskapazităt einer Elektronen- 
röhre mit n Klemmen; short-circuit output capaci- 
tance of an electron tube with n entrance clamps; 
egy  bevezet&kapcsâs elektroncső rővidzárlati 
kilépési kapacitása]: Capacitatea corespunzătoare 
admitanței de ieşire de scurt-circuit a unui tub 
electronic. 

s. Capacitate de inirare a unui tub electronic 
[BXOAHaA EMKOCTb DNEKTPOHHOIĂ AMIDI; capa- 
cité d'entrance d'un tube électronique; Eintritts- 
kapazităt einer Elektronenrâhre; input capacitance 
of an electron tube; egy elektroncsâ belépési ka- 
pacităsa]: Capacitatea de transfer în scurt-circuit, 
dintre borna de intrare și toate celelalte borne 
legate la un loc, exceptând borna de ieșire. E echi- 
valență cu suma capacităţilor dintre electrodul de 
intrare şi toți ceilalți electrozi, exceptând elec- 
trodul de ieșire. 


7. Capacitate de intrare de scurt-circuit a unui 
tub electronic [Bxomnaa ËMKOCTb KOPOTKOrO 
BaMbIKAHHA 2NeKTPOHHOI JaMnbI; capacité 
d'admittance de court-circuit d'un tube électro- 
nique; Kurzschlub-Eingangskapazităt einer Elek- 
tronenrâhre; short-circuit input of an electron tube; 
egy elektronscsâ râvidzărlati bejárata]: Capacitatea 
corespunzătoare admitanţei de intrare, în scurt- 
circuit, a unui tub electronic. 

s. Capacitate de transfer de scurt-circuit a unui 
tub electronic |nepenocnaa MKOCTb KOpOTKOLO 
3aMbIKAHHA ƏJIEKTPOHHOÄ NaMnbl; capacité de 
transfert de court circuit d'un tube électronique; 
Kurzschlub-Ubertragungskapazităt einer Elektronen- 
röhre; short-circuit transfer capacitance of an elec- 
tron tube; egy elektroncső átadási rövidzárlati ka- 
pacităsa]: Capacitatea corespunzătoare admitanței 
de transfer de scurt-circuit a unui tub electronic. 

o. Capacitatea dintre electrozii unui tub elec- 
tronic [MexqyonerTrpomnaa EMKOCTb Del 
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TpOHHOÑ NaMIIbI; capacité entre les électrodes 
d'un tube électronique; Elektrodenkapaziăt einer 
Elektronenrâhre; interelectrode capacitance of an 
electron tube; egy elektroncsâ elektrodkőzőti ka- 
pacitâsa]: Capacitatea corespunzătoare admitanţei 
în transfer, în scurt-circuit, dintre doi electrozi ai 
unui tub electronic. 

1, Capacitatea proprie a unei bobine [co6- 
CTBEHHaA eMKOCTb KaTyIIKH; capacité propre 
d'une bobine; Eigenkapazităt einer Spule; self 
capacity of a coil; egy tekercs ângerjesziese]. 
Elt.: Capacitatea echivalentă care, legată în deri- 
vație la bornele unei bobine, are același efect 
total ca ansamblul capacităţilor repartizate de-a- 
lungul înfășurării, între spirele bobinei și între 
acestea și corpurile conductoare din apropiere 
(de ex. ecrane). 

Bobinele cu capacitate proprie relativ mică sunt 
cele cu înfășurare în fagure sau formate din mai 
multe secţiuni legate în serie. 

2. Capacităţi electrodiceale unui tub electronic. 
V. Capacitatea de intrare, Capacitatea dintre elec- 
trozi, Capacitatea de ieșire, Capacitatea de in- 
trare în scurt-circuit, Capacitatea de ieșire din 
scurt-circuit, Capacitatea de transfer în scurt-circuit, 

3. Capacitiv [eMKOCTHbIÄ; capacitif; kapazitiv; 
capacitive; kapacitiv]: Calitatea unei mărimi de 
a fi de natura celor cari se referă la capacitate. 
Exemple: curent capacitiv; reactanță capacitivă. 

a. Capăt [ynop; butée; Anschlag; stop; vég]. 
Elt.: Fiecare dintre părțile fixe cu cari ajunge în 
contact paleta unui electromagnet. Unul dintre 
aceste capete e de lucru, iar celălalt e de repaus. 

s. Capăt mort [MeEpTBbið Konen bout-mort; 
totes Ende; dead end; holtvég]. Elt.: Extremitatea 
neutilizată a unei înfășurări sau a unei legături 
electrice. În montajele electrice, capetele moarte 
trebue evitate, fiindcă introduc inductivităţi şi 
capacități parazite, cari schimbă caracteristicele 
circuitelor, în special în înaltă frecventă. Cape- 
tele moarte ale bobinelor cu prize multiple pro- 
voacă, în aparatele de radiorecepție, defecte de 
sintonie, și măresc amortisarea circuitelor. Aceste 
desavantaje se evită prin folosirea de bobine 
interschimbabile sau de bobine fracționate, fără 
inducţie mutuală între fracțiuni, cari se introduc 
pe rând în circuit, cu ajutorul unui comutator. 

s. Capsicină [rancuuuH; capsicine; Kapsizin; 
capsicine; kapszicin]. Chim., Ind. alim.: Alcaloid 
prezent în ardeiul de cultură, Capsicum annuum, 
şi care-i dă aroma specifică. Se găsește în can- 
titate mare în semințe, din cari se poate extrage 
cu solvenți volatili. Extractul se adaugă la boiaua 
măcinată, provenind numai din carnea uscată a 
ardeilor, fără codițe și venele interioare — pentru 
a obține astfel calități superioare de boia de ardei. 

7. Captor fonografic [amanrep, 3ByKocHu- 
MaTeJib; lecteur phonographique; Schalldose; 
phonograph pick-up; hangszedő]. Telc.: Trans- 
ductor electromecanic acționat de o placă fono- 
grafică şi care transmite putere unui sistem elec- 
tric, în care curentul electric are mersul în timp 
al oscilaţiilor înregistrate pe discul fonografic. 


s. Căpuire [oGpasoBanne 3aMbIkaroneiă ro- 
JIOBKH; formation de la tête d'un rivet; Nietkopf- 
bilden; forming the head of a rivet; tejeles]. Metl.: 
Operaţiune de formare a capului de strângere al 
nitului, prin deformare plastică executată la cald 
sau la rece, manual sau mecanizat (cu ciocan pneu- 
matic sau cu presă), 

9. Caracter chimic [xumHueckoe cBOĂCTBO; 
caractăre chimique; chemisches Merkmal, Reak- 
tionseigenheit; chemical mark; vegyi jelleg]. Chim.: 
Proprietatea unei substanțe chimice, legată de 
structura ei, de a reacționa specific în anumite 
condițiuni, 

De exemplu, acidul clorhidric are caracter 
chimic acid, fiindcă prin disociere liberează un 
proton; hidroxidul de sodiu are caracter chimic 
bazic, fiindcă prin disociere liberează un oxidril 
care are proprietatea de a lega un proton; amo- 
niacul și aminele, cari și ele pot lega (coordi- 
nativ) un proton au de asemenea caracter bazic. 
Etanul, CoHg, are caracter saturat, pentrucă prin- 
cipalele reacţii chimice la cari participă sunt cele 
de substituție; benzenul, CgHg, are caracter chimic 
aromatic, pentrucă are o structură ciclică plană, 
lipsită de tensiune, cu șase atomi de carbon în 
moleculă și cu trei duble legături conjugate, și 
prezintă mai ales reacţii de substituție. 

Pentru substanțele cu structură chimică com- 

plexă, cu mai multe grupări funcţionale, carac- 
terul chimic e multiplu, sau rezultant. De exemplu, 
stirenul, CgHs—CH= CHo, prezintă. un dublu ca- 
racter chimic: aromatic, datorit grupării fenil 
— CeHs—, şi nesaturat, datorit grupării vinil 
— CH=CHa, 
Compusul HN —CHa—COOH: acidul aminoace- 
tic (glicocol sau glicină) are un dublu caracter 
chimic: bazic, datorit grupării amino —NH;—, și 
acid, datorit grupării carboxil — COOH. Rezultă un 
caracler chimic amfoter. 

10. Caracteristica arcului electric [xapakrepuc- 
THKa 9JIeKTPHuecKkOĂ Myry; caractéristique de 
l'arc électrique; Lichtbogencharakteristik; charac- 
teristic of the electric arc; villamos fényiv 
jelleggörbéje]. Elt: Curbă care reprezintă re- 
lația dintre intensitatea curentului care trece prin- 
tr'un arc electric și tensiunea la bornele electro- 
zilor. Forma caracteristicei (v. fig.) depinde de 
materialul din care sunt alcătuiți electrozii, de 
dimensiunile lor și de distanța dintre electrozi, 
de natura, presiunea și mişcarea gazului dintre 
electrozi, cum și de variaţia în timp a tensiunii 
dintre electrozi. 

Se deosebesc: caracteristica statică a arcului, 
corespunzătoare unor variaţii ale tensiunii dintre 
electrozi atât de lente, încât „inerția“ termică a 
coloanei de arc nu influențează caracteristica, 
şi caracteristica dinamică, pentru o anumită fre- 
cvență, la care apar efectele inerţiei termice a 
coloanei. 

Caracteristica statică a arcului stabil de curent 
continuu având lungimea 1=0,5:::5 cm se poate 


„construi adunând, pentru valori date ale curen- 
tului, căderile de tensiune la catod U „la anod U,, 
cu cea din zonele de trecere din faţa electro- 
zilor U,, şi cu căderea de tensiune în coloană U,. — 
La lungimi mai scurte decât 0,5 cm, cădereaîn 
coloană se poate neglija față de căderile la 
electrozi. 


Carecieristică de arc electric. 


1) caracteristica corespunzătoare arcului scuri-circultat; 2) ca- 
racteristica statică a arcului electric; 3), 4) și 5) caracte- 
ristice dinamice peniru joasă, medie și înaltă frecvenţă; 
U) tensiunea electrică; 1) curentul electric; A) punct de func- 
ționare stabil; B) punct de funcţionare nestabil, 


Figura reprezintă caracteristica statică a unui 
arc electric stabil, de curent continuu, considerând 
o sursă cu o tensiune electromotoare U, și o 


rezistență R, în serie cu arcul. Caracteristica sursei 
cu arcul scurt-circuitat e dreapta U=U,—IR, 


iar caracteristica arcului e o curbă asemănătoare 
cu o hiperbolă. Punctul de funcţionare al arcului 
e situat la întretăierea A a celor două caracte- 
ristice, unde unei creșteri a intensității curentului 
arcului îi corespunde o scădere a tensiunii la 
bornele electrozilor lui. 

Dacă unui curent continuu i se suprapune un 
curent alternativ, la joasă, medie sau înaltă fre- 
cvenţă, rezultă caracteristice dinamice aproape 
eliptice, ale căror axe nu sunt paralele cu tan- 
genta caracteristicei statice, respectiv cu nor- 
mala pe ea. La frecvențe foarte înalte, caracteristica 
arcului poate deveni ascendentă, deoarece inerția 
termică a arcului are efecte importante (v. fig.). 

1. Caracteristică de emisiune [xapanrepuc- 
THka DMHCCHH; caractéristique d'émission; Emis- 
sionscharakteristik; emission characteristic; adási 
karakterisztika]. Fiz.: 1. Funcţiune caracteristică 
sistemelor radiante, proporțională cu valorile 
intensității câmpului electric radiat, pe o sferă 
de rază mult mai mare decât lungimea de undă 
și cu centrul în sistemul radiant (presupus de 
dimensiuni neglijabile față de raza sferei). Se 
exprimă, de obiceiu, în funcțiune de unghiul de 
elevație 0 și de azimutul ș. De cele mai multe 
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ori, funcțiunea se dă însă numai în două plane, și 
anume în cel ecuatorial și în cel meridian al sistemului. 
Meridianul se alege după direcţiile de radiaţie de 
intensitate maximă. — 2. Curbă, respectiv supra- 
față, care reprezintă polar funcțiunea indicată 
sub 1 și care dă, cum s'a arătat sub 1, repartiția 
după diferitele direcţii din spațiu a intensității 
câmpului electric radiat de un sistem radiant. 

Caracteristica de radiaţie a unui sistem depinde 
de frecvență. Pentru o frecvenţă dată, în cazul 
unei antene filare rectilinii, care radiază departe 
de pământ, şia cărei lungime e un număr impar 
de jumătăți de lungime de undă, caracteristica 
de radiaţie F (0, ọ) are expresiunea: 


L fiind lungimea antenei, exprimată în aceleași 
unităţi ca și lungimea de undă A. 

Dacă antena are o lungime egală cu un număr 
par de jumătăți de lungime de undă: 


Ee a (na ces 4 ) 


sin 6 

Deoarece caracteristicele de radiaţie depind 
numai de unghiul de elevaţie 8 dintre axa di- 
polului şi direcţia considerată, rezultă că în plan 
ecuatorial caracteristica de radiaţie e circulară. 

La șirurile de antene, caracteristica de radiaţie 
se calculează ținând seamă de faptul că, într'un 
punct considerat, câmpul rezultant e egal cu 
suma câmpurilor produse de fiecare radiator în 
parte. Aceste câmpuri parțiale se compun vec- 
torial, spre a da câmpul total. Faza lor depinde 
atât de faza curenților din diferitele antene, cât 
și de diferența de drum dintre diferitele raze cari 
unesc punctul considerat cu radiatoarele șirului. 

În cazul antenelor verticale puse la pământ, în 
expresiunile caracteristicelor de radiaţie intervine 
dublul lungimii fizice a antenei, spre a ținea seamă 
de imaginea antenei față de sol. 

Caracteristica de emisiune a hornurilor, a re- 
flectoarelor și a fantelor, se calculează cu formule 
complicate, în cari se fine seamă de repartiția 
intensității câmpului în planul de radiaţie, și de 
corecții. 

Dacă antena radiază aproape de pământ, ea 
fiind verticală și având centrul la distanța H de- 
asupra planului pământului, presupus perfect con- 
ductor, caracteristicele de radiație date mai sus 
se înmulțesc cu anumiţi factori, cari țin seamă de 
contribuția imaginilor antenelor față de suprafața 
pământului. În cazul antenelor a căror lungime 
e egală cu un număr impar de jumătăţi de lun- 


gime de undă, factorul e 2sin(2 n? sin 6); în 


cazul antenelor a căror lungime e egală cu un 
număr par de jumătăți de lungime de undă, 


= sin 0). 


A 


coeficientul e 2cos(2 z 


4 
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Dacă pământul nu e conductor perfect, ci e 


caracterizat printr'un coeficient de reflexiune care 
are modulul A și faza œ, factorul e 


[i 4 42 4 2 A cos (atin? sin o)“ 


semnul + corespunzând unui L egal cu un număr 
par de ì/2, iar semnul —, unui L egal cu un 
număr impar de 1/2. 

n cazul unei antene filare verticale, de lun- 
gime H, neîncărcată, pusă la pământ, caracte- 
ristica de radiație e 

2 H Hi 
cos 27 Fi cos ( 2 n z sin o) 


NACRTE J oii 


La sistemele de două antene identice, situate la 
distanța d, alimentate de curenții J} şi J2, de faze 
inițiale , și 92, caracteristica de radiație e 


1 
F (0,9) = [i +k? + 2 kcos (1 + 2)] hp, 
unde 
2% 
k = l; jla a = pa — P1 Y= yd cos 9 cos (), 


unghiul ọ fiind măsurat într'un plan orizontal față 
de linia celor două antene, iar unghiul (), intr'un 
plan care conține antenele, ca origine fiind luat 
planul ecuatorial. F, e caracteristica de emisiune a 
uneia dintre cele două antene cari formează sis- 
temul. S'a presupus că cele două antene sunt 
paralele și au centrele în acelaşi plan ecuatorial. 

Formula de mai sus se aplică și sistemelor de 
două antene identice puse la pământ, sau radiind 
în apropierea solului. În acest caz, F, e carac- 
teristica de emisiune a sistemului format de o 
antenă și imaginea ei. 

La cadrele verticale, situate departe de pământ, 
caracteristica de emisiune e 
F (0, ẹ) = cos ọ. 

1. Caracteristice metrologice [Merponoruuec- 
KHe XapaRTepPHCTHRH; caractéristiques metro- 
logiques; metrologische Charakteristike; metro- 
logical characteristics; mérési karakterisztikâk]. 
Metr.: Ansamblul proprietăților unui instrument de 
măsură, de cari depind relaţiile dintre valorile mă- 
rimilor măsurate și rezultatele măsurărilor. Caracte- 
risticile metrologice sunt: sensibilitatea, exactitatea 
și stabilitatea (constanța) instrumentului de măsură. 

2. Carbon secundar. Sin. Carbon de tempe- 
rare; Grafit de temperare (v.). 

s. Carbonului, isotopi ~ [u3oronbi yre- 
poja; isotopes du carbone; Kohlenstoffisotope; 
carbone isotopes; szén-izotłópok]. Fiz.: Se cu- 
nosc următorii isotopi ai carbonului: carbonul 10, 
care se desintegrează cu emisiune de pozitroni, 
cu timpul de înjumătățire de 20 s, obținut prin 
reacția nucleară B10 (p, n) C!0; carbon 11, care 
se desintegrează cu emisiune de pozitroni, cu 
timpul de înjumătățire de 20,5 min, obținut prin 
reacțiile nucleare Be? (x, 2n) C1, B10 (d,n)Cii, 
BIO (p, f) C1, Bi! (p, n) C1, CP (f, n) CH, 
CE (n, 2n) C1, C! (d, d n) C! C! (p, pn) C", 
CI (a, an) Ç1, NH4 (p, a) C11; NI? (n, p 3n) C1, 


Ni4 (f, p2n) C1, O!€ (n, a 2n) Cii; carbonul 12, 
care se găsește în proporție de 98,9% și car- 
bonul 13, care se găsește în proporție de 1,1% 
în carbonul natural; carbonul 14, care se des- 
integrează. cu emisiune de electroni, cu timpul 
de înjumătățire de 5100 de ani, obținut prin re- 
acțiile nucleare C!3 (d, p) C14, C13 (n, y) Ci, 
N (n, p) CW, Oi (n, a) CH, 

« Cardiogratie [kaprnorpabna; cardiogra- 
phie; Kardiographie; cardiography; kardiográfia]: 
Inregistrarea mișcărilor muşchilor cardiaci prin 
măsurarea și ridicarea oscilografică a curenților 
electrici produși prin aceste mişcări, cum şi a im- 
pulsiilor audibile. Diagrama obţinută prin oscilo- 
grafie se numește cardiogramă. Frecvenţele acestor 
mișcări sunt cuprinse între cca 20 și 800 Hz 

s. Cardiogramă [rapunorpamma; cardiogram- 
me; Kardiogramm; cardiogram; kardiogramm]. 
V. sub Cardiografie. 

o. Carene isobate [n3oGarnueckue inu; 
carănes isobates; isobate Kiele; isobates keels; 
izobat hajótest]. Nav.: Carenele unei nave la 
imersiune constantă. 

7, ~ pantobate |nanroGaruueckne KH- 
JA; car&nes pantobates; pantobate Kiele; pantoba- 
tes keels; pantobat hajótest]: Carenele unei nave 
la imersiune variabilă. 

s. Carius, metoda ~ [cnoco6 Kapbiocca; 
méthode C.; C. Verfahren; C.'s method; C. el- 
járás]. Chim: Metodă de analiză pentru dozarea 
halogenilor dintr'o combinație organică. Utili- 
zează oxidarea substanței cu acid azotic într'un 
tub închis, la 200-::300*, în prezență de azotat de 
argint, şi dozarea halogenurii de argint formate. 

9. Cârlig comutator [i:prouox-nepekmoua- 
Teb; crochet commutateur; Hakenumschalter; 
switchhook (hookswitch); âtvâlt& horog]. Telc.: 
Dispozitiv la un aparat telefonic receptor, echipat 
cu un cârlig sau cu o furcă pentru susținerea micro- 
telefonului. E acţionat prin ridicarea sau prin 
punerea microtelefonului pe furcă sau pe cârlig. 

10. Cârlionţ. Pisc.: Sin. Târboc, Chipcel (v.). 

1. Cască |nayinunu; récepteur, serre-iâte; 
Kopfhörer; head-telephone; fejhalgai6]. Telc:: 
Receptor telefonic format din una sau din două 
capsule receptoare, echipat cu un resort curb, 
care menține capsulele pe urechile ascultătorului, 
lăsându-i mâinile libere. 

12, Cascadă, legare în ~ [racuamnoe coenu- 
HeHHe; montage en cascade; Kaskadenschal- 
tung; cascade connection; kaszkădkapcesolâs]. 
Elt; Legarea unor aparate sau a unor mașini 
electrice, astfel, încât curentul electric dela ieșirea 
dintr'un aparat sau dintr'o mașină să fie egal 
cu cel dela intrarea în aparatul următor sau în 
maşina următoare. Legarea în cascadă e mai 
generală decât legarea în serie, fiindcă, la cas- 
cadă, curentul care intră într'un element nu 
trebue să fie egal cu cel care iese din el. 

13. Caşeu [paMa, H3Menaromaa WOpMy Kal- 

a; caché; Kasche; cache; boritek]. Cinem.: Mască 
olosită la filmarea combinată pentru a acoperi 
o parte din cadru, astfel încât pe fotogramă să 


nu fie înregistrată fracțiunea acoperită; conturul 
cașeului are o formă specială, specifică cadrului 
combinat respectiv. Fracțiunea acoperită se fil- 
mează la o altă trecere a peliculei prin aparatul 
de filmat, de data aceasta, fracțiunea filmată 
anterior a cadrului, fiind acoperită cu alt cașeu. 

1. Câştig [ycunenne; gain; Gewinn; gain, 
kinyerés]. Elt.: 1. Raportul dintre tensiunea armonică 
dela ieșire și cea dela intrare a unui amplificator 
de tensiune. Dacă tensiunea dela ieşire e distorsio- 
nață, se consideră numai fundamentala ei. — 2. 
Raportul dintre puterea dată unui radiator isotrop și 
puterea dată unui sistem radiant pentru a produce, 
la o aceeași distanță (mare în raport cu lungimea 
de undă a radiaţiei), un același câmp maxim, 
într'o singură direcţie. Uneori, în cazul șirurilor 
de antene, nu se ia ca element de referință ra- 
diatorul isotropic, ci unul dintre elementele și- 
rului, considerat izolat în spațiu. Câștigul unui 
sistem radiant depinde numai de sistem, nu și 
de intensitatea curenților cu cari e alimentat, 

Câștigul se poate exprima în decibeli, atât în 
cazul amplificatoarelor, cât și al sistemelor radiante. 
În acest caz, se ține seamă că, în cazul ampli- 
ficatoarelor, se aplică formula relativă la raportul 
tensiunilor, iar la sisteme radiante, formula rela- 
tivă la raportul puterilor. 

2. Câștigul unei antene [to>pbuunenr Ha- 
NpaBneHH.CrU aHTenHbl; gain d'une antenne; 
Antennengewinn; gain of an antenna; antenna- 
nyereség]. Radio: Numărul de decibeli care 
corespunde câtului dintre pătratul intensității câmpu- 
lui radiat de antenă în direcția considerată, și 
pătratul intensihăţii câmpului radiat, în planul său 
median, de o antenă în jumătate de lungime de undă, 
izolată în spaţiu, câmpul fiind măsurat la o distanță 
destul de mare de antenă, cele două antene fiind ali- 
mențate cu aceeaşi putere. 

s. Catod Wehnelt [karon Benenvra; cathode 
Wehnelt; Wehneltzylinder; Wehnelt cylinder, con- 
trol electrode; Wehneltkatâd]: Cilindru metalic care 
înconjură catodul unui tub catodic și se găsește 
la potenţial mai jos decât catodul. Influențează 
câmpul electric dintre catod și anod și provoacă 
astfel concentrarea razei de electroni, pe care 
o emite catodul, 

a Cauciuc" [kayuyK; caoutchouc; Kautschuk; 
rubber; kaucsuk, nyersgumi]. Bot., Ind. cc.: Polimer 
catenar al isoprenului, de origine vegetală, care se 
extrage din plante din regiunile tropicală, subtropi- 
cală și, în mai mică măsură, temperată. Principalele 
familii de plante producătoare de cauciuc sunt: — 
euforbiaceele, din cari fac parte speciile de Hevea 
cari cresc în stare sălbatică în America de Sud, 
și cultivată, mai ales în Indochina şi în Indonezia, 
cea mai importantă fiind Hevea brasiliensis; — 
moraceele, cu diferite specii de Castilloa şi Ficus, 
cari cresc de asemenea în America de Sud, în 
America Centrală, Indonezia, Malaya şi în alte 
regiuni tropicale; —  apocinaceele, dintre cari 
Landolfia, care crește în Africa, este specia cea 
mai importantă; — compozeele, în cari sunt cu- 
prinse plantele producătoare de cauciuc ce cresc 
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în zona temperată: kok-saghizul, krâm-saghizul, 
tau-saghizul, guaiula, chondrilla, etc. Din punctul 
de vedere al localizării cauciucului, plantele enu- 
merate mai sus pot fi împărțite în trei grupuri: 
Primul grup cuprinde plantele cari au un sistem 
de canale lactifere în cari cauciucul se găsește 
sub formă de latex (suc lăptos). Din acest grup 
fac parte principalele plante industriale. Al doilea 
grup cuprinde piantele la cari cauciucul se formează 
în celulele parenchimului coji, tulpinei și rădă- 
cinii, în celulele măduwvii și ale razelor medulare 
(de ex. guaiula). Din al treilea grup fac parte 
plantele cari au canale lactifere, dar la cari, 
totuşi, cea mai mare parte a cauciucului se for- 
mează în celulele frunzelor și ale crengilor tinere 
(de ex. chondrilla). 

Latexul de hevea eun lichid alb-gălbuiu, asemă- 
nător ca aspect cu laptele,care conține 33,99:::37,30% 
cauciuc. Latexul constitue un sistem polidispers, 
în care mediul dispersant e serumul, o soluţie 
apoasă de zaharuri și de săruri, organice și anorga- 
nice de potasiu, de calciu, magneziu, cum și răşini și 
proteine. Cauciucul se găsește în latex sub formă 
de globule, cu dimensiuni, în general, sub 0,5 p. 
Latexul proaspăt colecta! are o reacţie slab al- 
calină (pH=7,2), ceea ce explică sarcina electrică 
negativă a particulelor. De obiceiu, dacă nu e 
stabilizat, latexul nu poate fi păstrat mai mult 
decât 6:::12 ore dela colectare, deoarece, sub 
acțiunea fermenților pe cari îi conţine și a micro- 
organismelor, pH-ul scade dela 7,2 la 6,6:::6,9 — 
şi cauciucul se coagulează. Coagularea spontană 
a latexului (autocoagularea) poate fie vitată printr'un 
adaus de 0,5% amoniac, care ridică pH-ul la 10. 
Latexul fiind întrebuințat și direct, în industrie, 
la obținerea unor articole de cauciuc, pentru a 
ușura manipularea — și în special transportul lui, 
e concentrat fie prin centrifugare, fie prin eva- 
porare în aparate speciale (cari permit evitarea 
formării spumei, răcirea latexului la suprafaţă, 
pentru a evita apariția unei pelicule coagulate, 
etc.), fie prin decantare, care consistă în separarea 
stratului superior, mai bogat în cauciuc. 

Cea mai mare parle a latexului e prelucrată 
în scopul obţinerii diferitelor calităţi de cauciucuri 
brute industriale. Prelucrarea latexului se bazează 
pe operațiunea de coagulare, care se poate exe- 
cuta în diferite moduri. 

Cauciucul preparat din varietățile sălbatice de 
arbori se numește cauciuc para. El se obţine prin 
coagularea latexului cu ajutorul fumului produs 
prin arderea unui lemn bogat în răşini. Coagu- 
larea se produce datorită substanţelor acide ob- 
ținute prin ardere, temperaturii de cca 65° și 
evaporării apei. Cauciucul coagulat se usucă la 
aer; e de coloare închisă la suprafață și deschisă 
la interior — și e format din cauciuc decalitate 
superioară. Fenolii și alți componenți ai produse- 
lor de ardere, cari au fost absorbiți de cauciuc, 
servesc drept antiseptici și antioxidanți, 

Din latexul colectat in plantaţii, cauciucul se 
obține prin coagularea latexului, urmată de 
spălare și uscare, mod în care se obțin astăzi 
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cele mai multe cauciucuri industriale de tip stan- 
dard. — Crepul deschis se poate prezenta sub formă 
de baloturi de foi subțiri, sau sub formă de foi 
groase, fie sub forma de foi afumate. Pentru 
obținerea crepului deschis, se introduce în latex 
întâi o cantitate mică de amoniac, pentru a evita 
coagularea timpurie; apoi latexul e diluat până 
la 20% și filtrat, pentru îndepărtarea impurităților 
mecanice. — Se introduce o soluție de bisulfit de 
sodiu 1%, care are rolul de a albi produsele de 
oxidare și de a împiedeca activitatea bacteriilor. 
Coagularea ‘se face cu o soluție de acid acetic 1%. 
Bucăţile de coagulat sunt spălate întâi prin tre- 
cerea lor prin două rânduri de valţuri cu fricţiune, 
cari au cilindri cu suprafața striată — și apoi 
printr'un rând de valțuri fără fricțiune şi cu ci- 
lindri cu suprafaţa netedă, din cari ies foi cari 
sunt atârnate și uscate la temperatura de 30:.:35”, 
timp de 2:::3 săptămâni. În latexul destinat fab- 
ricării de foi afumate nu se mai introduce bisulfit 
de sodiu. Coagularea se face tot cu ajutorul unei 
soluții de acid acetic 1%, necesară pentru ca 
pH-ul latexului să coboare până la 4,4-::4,7. Coa- 
gulatul e spălat pe valțuri fără fricțiune, din cari 
cauciucul iese sub forma unor foi cu grosimea 
de 6 mm, cari apoi sunt trecute prin valțuri cu 
cilindri canelaţi, din cari se obțin foi cu grosimea 
de 2,5-::3 mm, având imprimat un desen carac- 
teristic care mărește suprafața, favorizând o 
uscare mai rapidă și împiedecând lipirea foilor 
în cursul prelucrărilor ulterioare. Urmează o în- 
muiere de cca 10:::15 ore în apă curentă, pentru 
îndepărtarea substanţelor solubile din latex și 
a urmelor de acid acetic; apoi foile sunt uscate 
și afumate timp de 7-10 zile, la 40..:50*. Afară 
de cauciucul de calitate superioară, se obține și 
cauciuc de calitate inferioară, din deșeuri sau 
din latex coagulat spontan sau impurificat cu coajă 
de copac sau cu pământ. Acest cauciuc poate 
fi întrebuințat la fabricarea unor articole tehnice 
mai puțin pretenţioase .Din latex stabilizat cu form- 
aldehidă și coagulat cu acid formic se obține, 
după spălare şi uscare în vid, un cauciuc de 
calitate superioară, 

Cauciucul sub formă de praf (cauciucul Hop- 
kinson) se obține prin evaporarea apei din latex, 
trimițând latexul filtrat pe suprafaţa unui disc care 
are turația de câteva mii de rotații pe minut, 
Cauciucul de acest tip conține toți componenții 
latexului, deci și substanţele solubile în apă. El 
e foarte elastic și mai greu prelucrabil mecanic 
decât celelalte tipuri de cauciuc. 

Extragerea cauciucului din plantele cari cresc 
în zona temperată și cari conțin cauciucul în ră- 
dăcină, în tulpină sau în frunze (de ex. kok-sa- 
ghizul), e mai complicată, deoarece trebue să se 
distrugă celuloza care formează pereții canalelor 
lactifere, ceea ce se realizează, fie prin fierbe- 
rea masei măcinate cu o bază slabă, fie printr'o 
fermentare provocată de microorganisme. 

Cauciucul e un polimer al isoprenului, cu for- 
mula (CgHs),, cu o structură catenară. Se admite 


că macromolecula cauciucului 'e formată din cca 


5000 de grupări isoprenice, corespunzând unei 
greutăţi moleculare de 350 000. Prin această struc- 
tură a moleculelor se explică elasticitatea cauciu- 
cului. Prin tensionare, moleculele sunt îndreptate 
şi orientate în sensul întinderii. La încetarea ten- 
sionării, din cauza mișcării continue a atomilor 
de carbon, moleculele își reiau forma neregulată 
inițială. 

Datorită elasticităţii, cauciucul vulcanizat își poate 
mări lungimea mai mult decât de zece oriși poate 
atinge o rezistență la rupere de 350 kg/cm?. În 
stare nevulcanizată, cauciucul are o rezistenţă la 
rupere de cca 40 kg/cm?. In practică, modulul de 
elasticitate la întindere al cauciucului se deter- 
mină prin stabilirea sarcinii necesare pentru alun- 
girea unei epruvete cu 100, 200, 300, 500%. 
Valorile obținute diferă destul de mult de va- 
loarea reală a modulului de elasticitate. Defor- 
mările elastice sunt influențate de vitesa defor- 
mării, de temperatură și de gradul de vulcani- 
zare. — Cauciucul poate fi supus și unor deformări 
plastice ireversibile, în care caz se comportă ca 
un material plastic care poate fi ușor prelucrat și 
format. Plastifierea poate fi realizată pe cale me- 
canică, termică sau chimică. În anumiţi solvenţi 
(cloroform, eter, toluen, benzen, etc.), cauciucul 
întâi se imbibă, formând un gel care, apoi, dacă 
solventul se găseşte în cantitate suficientă, se dis- 
persează în solvent, formând o soluție. În aceste 
soluții, cauciucul se comportă ca o substanţă lio- 
filă, având o pronunțată afinitate pentru solvent. 
Din această cauză, soluțiile de cauciuc prezintă 
o mare viscozitate. Totuși, disolvarea cauciucului 
nemodificat prin prelucrare termică sau meca- 
nică nu e completă. Raportul dintre fracțiunea 
solubilă şi cea insolubilă depinde într'o oarecare 
măsură de solvent. Fracţiunea solubilă se numește 
sol-cauciuc, iar cea insolubilă, gel-cauciuc. Acest 
fenomen provine din faptul că fracțiunea solubilă 
ar avea o structură moleculară lineară, iar frac- 
țiunea insolubilă, o structură ramificată, tridimen- 
sională, care a putut fi observată cu ajutorul 
microscopului electronic. Permeabilitatea cauciu- 
cului la vapori și la gaze e mică şi depinde de 
natura gazului, de concentraţia lui, de tempera- 
tură, etc. Constanta dielectrică a cauciucului e 
2,37; factorul de putere, când e folosit ca un 
dielectric într'un condensator, 0,15% la 1000 per/s, 
rezistivitatea, 5X 1016 Q cm; rigiditatea dielectri- 
că, cca 1000 V/mm; conductibilitatea termică, 
0,00032-::0,00044 cal/cm? s *C. Proprietăţile ade- 
zive ale cauciucului sunt utilizate în practică. Ele 
depind de natura suprafeţei, de gradul ei de 
curățenie, de temperatură, etc. Valoarea adeziunii 
cauciucului pe cauciuc (autoadeziunea) e de 
3500-5000 g/cm2?. Prin încălzire la 120°, cauciu- 
cul se înmoaie. La temperaturi mai înalte, cauciu- 
cul se transformă întâi într'un uleiu gros, brun, 
care, la creșterea temperaturii, se subțiază, și la 
cca 300°, se descompune, pentru a da numeroase 
produse. 

Cu halogenii, cauciucul reacționează, obținân- 
du-se produse cari au multe întrebuințări, Cav- 


ciucul clorurat sau clorcauciucul (Pergut, Allopren, 
Tegofan) e întrebuințat la fabricarea lacurilor și 
a vopselelor rezistente la acţiunea agenților chi- 
mici. Clorcauciucul nu e inflamabil și are o mare 
impermeabilitate la apă. Proprietăţi asemănătoare 
au derivații obținuți prin reacția dintre cauciuc și 
clorura stanică sau stanoasă, cum și cu clorurile 
altor metale amfotere. Prin tratarea cauciucului, 
la cald, cu acid sulfuric sau cu acizi sulfonici, se 
obțin produse termoplastice (termopren), cari 
sunt întrebuințate la fabricarea unor uleiuri, lacuri 
și vopsele rezistente la agenții chimici, cum şi 
la lipirea cauciucului pe metale. Printr'o oxidare 
controlată a cauciucului și în prezența unor cata- 
lizatori (de ex. linoleat de cobalt), se obțin ră- 
şini întrebuințate la fabricarea lacurilor şi a vop- 
selelor rezistente la agenții chimici, la izolații 
electrice, la impregnarea țesăturilor impermeabile 
la gaze, cum și la lipirea cauciucului pe metale. 
Cu sulful, cauciucul reacționează în operațiunea 
de vulcanizare (v.). 


1. Cauciuc sintetic” [cunTernuecknii Kay9yK 
HCKYCCTBeHHbLĂ Kay yK; caoutchouc synthétique; 
Kunstkautschuk, Kunstgummi; synthetic rubber; 
műkaucsuk]: Produs sintetic macromolecular, vul- 
canizabil, care are, în stare brută sau vulcanizată, 
proprietăți elastice asemănătoare celor ale cau- 
ciucului natural. Spre deosebire de cauciucul na- 
tural, cele mai multe cauciucuri sintetice nu pot 
fi întrebuințate decât în anumite scopuri, cores- 
punzătoare proprietăților lor. Se întrebuințează 
cauciucuri sintetice cari aparțin următoarelor gru- 
puri de substanțe: polimeri ai butadienei, copoli- 
meri ai butadienei cu stirenul, copolimeri ai bu- 
tadienei cu nitrilul acidului acrilic, policloropreni, 
copolimeri ai isobutilenei cu isoprenul. Afară de 
grupurile de mai sus, există și alte materiale, 
cari nu sunt vulcanizabile în felul cauciucului, dar 
cari au unele proprietăți asemănătoare celor ale 
cauciucului, și cari sunt numite, uneori, înlocui- 
tori ai cauciucului natural. Din această categorie 
fac parte poliisobutilenele (oppanol, vistanex, 
isolen), cauciucurile pe bază de polisulfuri (tiocolii), 
compuși silico-organici (siliconii), etc. 

Fabricarea cauciucurilor sintetice cuprinde două 
faze: obținerea monomerilor; polimerizarea, co- 
polimerizarea, sau policondensarea. 


Cauciucurile sintetice obținute prin polimeriza- 
rea monomerilor au o structură mai puțin regu- 
lată decât cea a cauciucului natural, având mo- 
lecule în mare parte ramificate. Ele au, în general, 
o greutate moleculară mai mică decât cea a cau- 
ciucului natural. Din cele mai multe dintre ele 
se obțin produse vulcanizate cu bune caracteris- 
tice fizico-mecanice, numai dacă li se înglobează 
ingrediente active, mai ales negru de fum. Din 
punctul de vedere al proprietăților elastice la 
temperaturi joase, cauciucurile sintetice uzuale 
sunt inferioare cauciucului natural. Cauciucurile 
sintetice sunt mai puţin sensibile la acţiunea oxi- 
genului sau a altor medii agresive, decât cauciu- 
cul natural. — 
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Polimerii butadienei (cauciucul sodiu-butadie- 
nic) se obțin prin polimerizarea acesteia în pre- 
zenţa sodiului metalic. Polimerizarea se efectuează 
după două metode: cu butadienă în fază lichidă, 
sub presiune, sodiul fiind introdus sub formă de 
pelicule fixate pe bare de fier (metoda cu bare); 
cu butadienă în fază gazoasă, sodiul fiind intro- 
dus în reacţie sub formă de pastă sau fiind pulve- 
rizat (metoda fără bare). Din materialul brut ob- 
ținut se îndepărtează substanţele volatile și aglo- 
merările cu un grad de polimerizare înalt. Se 
introduc antioxidanți și plastifianți speciali. Poli- 
merizarea începe prin adiționarea la molecula de 
butadienă a doi atomi de sodiu, în poziţiile 1,2 
sau 1,4. Urmează polimerizarea propriu zisă, în 
cursul căreia se formează polimeri legați în po- 
zițiile 1,2, polimeri legaţi în poziţiile 1,4 şi poli- 
meri legaţi atât în poziţiile 1,2 cât și în poziţiile 
1,4. Greutatea moleculară medie a cauciucului 
sintetic sodiu-butadienic e de 20 000:-:100 000, 
corespunzătoare unui grad de polimerizare mediu 
de 400.::2000. Datorită caracterului său nesaturat, 
cauciucul sodiu-butadienic se comportă, în gene- 
ral, în mod analog cauciucului natural. Prin oxi- 
dare, însă, deși cinetica reacției cu oxigenul nu 
diferă de cea a oxidării cauciucului natural, se 
obține un produs dur și rigid. Prin încălzirea cau- 
ciucului sodiu-butadienic la aer, la temperatura 
de 145.::150*, se produc fenomene analoage vul- 
canizării cu sulf: alungirea relativă se micșorează, 
rezistența la rupere crește, solubilităţile în ben- 
zen și în cloroform scad și gradul de saturație 
se micșorează. Sub acţiunea radiațiilor cu lungimi 


de undă sub 4000 A apare o structură reticulară, 
formându-se un produs insolubil. Datorită acţiunii 
oxigenului, plastifierea mecanică a cauciucului 
sodiu-butadienic se poate realiza numai în pre- 
zența antioxidanților. Faţă de solvenți, el se com- 
portă ca şi cauciucul natural. În comerț se găsesc 
sub numele de Buna sau Sk-B. 


Copolimerii butadienei cu stirenul se obțin în 
emulsiuni apoase. Ca emulgatori se întrebuințează 
săpunuri ai acizilor grași, săpun de colofoniu, să- 
ruri ale acizilor sulfonici alchilați, etc. Ca stabili- 
zatori se introduc cazeină, amidon, etc. Cataliza- 
torii (promotorii) polimerizării sunt peroxizi or- 
ganici, persulfaţi, perboraţi, etc. Polimerizarea se 
realizează în prezența unor substanţe reducătoare, 
organice sau anorganice. Se mai introduc în reac- 
tor substanțe necesare micșorării tensiunii super- 
ficiale, reglării pH-ului și polimerizării, și substanțe 
cari împiedecă formarea structurilor tridimensio- 
nale. În mod curent, copolimerizarea se execută 
la temperatura de 50-::60” și se obține un ames- 
tec de copolimeri cis și trans. Când copolimeri- 
zarea se execută la temperaturi joase (cca 0°), 
se obține așa numitul „cauciuc rece”, format 
numai din isomerul trans, care are rezistenţă 
foarte mare la rupere și la uzură — și elastici- 
tate mare. Calitatea cauciucurilor obținute va- 
riază foarte mult în funcțiune de raportul canti- 
tativ dintre butadienă și stiren. Cu cât proporția 
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de stiren e mai mare, cu atât rigiditatea cauciu- 
cului crește și elasticitatea vulcanizatelor scade. 
Cauciucul butadien-stirenic, ca și cauciucul natu- 
ral, e format din lanţuri de molecule de diferite 
lungimi. Greutatea moleculară & diferitelor sorturi 
variază, în medie, între 12000 și 85 000. Cau- 
ciucurile butadien-stirenice prezintă o rezistență 
la rupere mai mică decât a cauciucului natural 
(mai ales la temperatură înaltă), rezistență slabă 
la căldură, şi au tendință de crăpare în cazul 
unor deformări repetate (când există defecte su- 
perficiale); ele au nevoie de un consum mare de 
energie pentru plastifiere și pentru amestecare; 
au o slabă putere de lipire, etc. Ca și în cazul 
cauciucului sodiu-butadienic, vulcanizatele au pro- 
prietăți fizico-mecanice slabe, iar cele cari con- 
țin ingrediente active (negru de fum, oxid de 
magneziu, oxid de zinc, silicați de calciu) au pro- 
prietăţi asemănătoare celor ale cauciucului natural. 
Slaba putere de lipire poate fi îmbunătățită prin 
introducerea în amestec a 5-::20% plastifianţi (ră- 
şini cumaron-indenice, colofoniu, cerezină). La 
îmbătrânire în oxigen sau în aer, rezistenţa la 
rupere, modulul şi duritatea cresc, alungirea re- 
lativă scade, iar rezistența la sfâșiere variază foarte 
puțin. În comerț se găsesc sub numele de Buna S, 
Buna SS, SKS, GR-S, etc.— 

Copolimerii butadienei cu nitrilul acidului acri- 
lic se obțin în emulsiuni apoase. Raportul dintre 
butadienă și nitrilul acidului acrilic variază destul 
de mult, cantitatea de butadienă predominând 
însă totdeauna. Cauciucurile sintetice de acest 
tip sunt întrebuințate mai ales la obținerea unor 
vulcanizate rezistente la acțiunea uleiurilor și a 
benzinei. Aceste vulcanizate rezistă la tempera- 
turi înalte mai bine decât cauciucul natural şi au 
o bună rezistență la uzură și la îmbătrânire. Pre- 
zenţa grupărilor polare în moleculă explică solu- 
bilitatea acestui tip de cauciuc în solvenți polari 
(cetone). Rezistă bine la hidrocarburi alifatice, 
la grăsimi și la uleiuri vegetale. În vederea unei 
prelucrări mai ușoare, nu se folosește plastifierea 
termo-oxidativă, rezultate mai bune obținându-se 
prin prelucrarea pe valțuri reci. Plastifierea la tem- 
peraturi mai înalte se poate efectua în prezența 
unui procent mic de catalizatori de oxidare 
(1% xililmercapian). Vulcanizarea se realizează în 
condițiuni asemănătoare cu vulcanizarea cauciu- 
culti natural. Se întrebuințează aceiași agenți de 
vulcanizare şi aceiaşi acceleratori, Se găsesc în 
comert sub numele de Buna:N sau Perbunan, 
SKN, GRN, etc, 

Policloroprenii se obţin prin polimerizarea clo- 
roprenului în emulsiune. În reactor se introduc un 
emulgator şi substanțe de tipul mercaptanilor, 
cari favorizează formarea unor produse mai moi 
şi mai ușor prelucrabile. Polimerizarea progre- 
sează mai repede decât în cazul butadienei, da- 
torită prezenței în moleculă a atomului de clor. 
Se formează policloroprenul o, constituit din mo- 
lecule lineare, care însă nu e stabil, el transfor- 
mându-se cu ușurință în policloropren p cu struc- 
tură tridimensională, îndată ce temperatura depă- 


şeşte 35°, Această transformare e încetinită prin 
introducerea în material a unor antioxidanți de 
tipul fenil-g-nattilaminei. În cursul polimerizării, 
în prezența unor săruri metalice sau în contact 
cu pereții metalici ai reactorului, se poate forma 
şi policloroprenul w, sub formă de granule inso- 
lubile și rigide, cari scad valoarea produsului. 
Policloroprenul e format din molecule de cloro- 
pren legate în poziția 4,1 și are o configuraţie 
trans. Greutatea moleculară medie variază între 
100 000 și 300 000. Proprietăţile chimice sunt de- 
terminate de prezența în moleculă a legăturilor 
etilenice și a atomului de clor. Fiind o hidro- 
carbură nesaturată, policloroprenul dă reacțiile de 
adiție cari sunt specifice și pentru cauciucul na- 
tural. Atomul de clor încetinește însă, în unele 
cazuri, aceste reacţii. Astfel se explică stabilitatea 
mare a cauciucului policloroprenic la acțiunea 
oxigenului și a ozonului. La păstrare se constată 
o desvoltare constantă, dar foarte lentă, de acid 
clorhidric. Transformarea la cald a policloropre- 
nului într'un produs elastic cu structură tridimen- 
sională poate fi considerată ca vulcanizare. Unele 
substanțe, ca, de exemplu, oxidul de magneziu, 
oxidul de zinc, clorura de zinc, etc., favorizează 
acest tip de vulcanizare, contribuind la împân- 
zirea moleculelor de policloropren. O acţiune ana- 
loagă pot avea şi unele substanţe organice, dintre 
cari cele mai eficace sunt aminele aromatice pri- 
mare (anilina, naftilamina, benzidina). Accelera- 
tori ai procesului pot fi diverși fenoli, ca rezor- 
cina, pirogalul, etc. Introducerea sulfului în amestec 
modifică numai în mică măsură procesul, sulful 
având numai un slab efect de accelerare. Poli- 
cloroprenul se disolvă în hidrocarburi aromatice 
(benzen, toluen), în hidrocarburi clorurate (cloro- 
form), în esterii etilacetic, butilacetic, amilacetic, 
în terebentină, etc. Spre deosebire de alte cau- 
ciucuri sintetice, policloroprenul are o bună pu- 
tere de lipire și o bună aderenţă la metale, Poli- 
cloroprenul mai prezintă următoarele avantaje: 
desvoltă căldură mai mică la deformații repetate, 
se descompune la temperaturi înalte (233..:258*), 
e practic neinflamabil; are o permeabilitate mică 
față de gaze; e foarte rezistent la uleiuri mine- 
rale, la acțiunea oxigenului şi a ozonului, față de 
cari se comportă până la sfârșit în mod asemă- 
nător cauciucului sodiu-butadienic. Vulcanizatele 
prezintă bune caracteristice fizico-mecanice. Ne- 
grul de fum le măreşte într'o oarecare măsură 
rezistența la rupere și la sfâșiere. Desavantajele 
policloroprenului sunt prelucrare grea; nu umec- 
tează ingredientele și acestea se înglobează foarte 
greu, Țesăturile cauciucate cu policloropren sunt 
distruse în cursul exploatării la temperaturi înalte, 
din cauza acidului clorhidric care se desvoltă. 
Vu'canizatele de policloropren au rezistență slabă 
la temperaturi inalte și la temperaturi joase, Totuşi, 
datorită proprietăţilor lor, policloroprenii sunt în- 
trebuințați în toate cazurile în cari cauciucul na- 
tural nu dă rezultate satisfăcătoare. — 
Copolimerii isobutilenei cu isoprenul (butil-cau- 
ciucul) se obţin prin copolimerizare în fază lichidă, 


la temperaturi de —80..:— 100°, în așa fel, incât 
polimerul să conțină un număr mic de grupări 
isoprenice. Copolimerizarea e catalizată de fluo- 
rura de bor sau de clorura de aluminiu. Greutatea 
moleculară a butil-cauciucului e de 40000.-:80 000. 
Datorită gradului mic de nesaturare al moleculelor 
sale, butil-cauciucul e foarte rezistent la acțiunea 
oxigenului și a altor agenți chimici. Sub acțiunea 
razelor solare, butil-cauciucul se degradează însă 
puternic. Degradarea poate fi impiedecată prin 
introducerea în material a unei proporții de cel 
puțin 30% negru de fum. Pentru vulcanizare, din- 
tre acceleratori sunt indicaţi disulfura de tetra- 
mețiltiuram și mercaptobenztiazolul. Butil-cauciu- 
cul e un material termoplastic, Elasticitatea lui e 
mică la temperatura normală, însă crește consi- 
derabil cu temperatura. În general, butil-cauciucul 
se prelucrează ușor, nefiind nevoie să fie plasti- 
fiat. Ingredientele active nu măresc rezistența la 
rupere a vulcanizatelor, însă le ameliorează mo- 
dulul și rezistenţa la sfâșiere. Proprietăţile elastice 
sunt îmbunătăţite simțitor prin plastifianți speciali 
(eteri triclordifenilici, eteri benzilici, etc.). Vulca- 
nizatele își păstrează elasticitatea în intervalul de 
temperatură —62.::150*, De aceea, ele sunt foarte 
indicate la fabricarea țesăturilor cauciucate și a 
camerelor de automobil. La întindere, butil-cau- 
ciucul poate da alungiri de 500.::600%, la ten- 
siuni foarte mici. Faţă de solvenți, butil-cauciucul 
are o comportare care diferă puţin de cea a 
cauciucului natural, El se imbibă mult și se di- 
solvă mai mult în hidrocarburi alifatice decât 
în hidrocarburi aromatice. Nu se imbibă în 
eteri, în esteri și în solvenți cari conțin gru- 
pările amino și nitro. Permeabilitatea față de 
gaze e de 10:::20 de ori mai mică decât a 
cauciucului natural. Prelucrarea pe valțuri a butil- 
cauciucului e mai grea decât a cauciucului na- 
tural, din cauza slabei sale coeziuni. Butil-cau- 
ciucul e rezistent la acțiunea uleiurilor vegetale 
şi animale; el are bune proprietăți electroizolante 

1 Căutarea unui trunchiu [ucrarne CBOGOA- 
HOË JIHHHH; recherche d'une ligne auxiliaire libre; 
Wah! einer freien Verbindungsleitung; trunk hun- 
ting; összekötő vezeték keresése]. Telc.: În tele- 
fonie, operațiunea unui selector sau a altui dispo- 
zitiv asemănător, efectuată pentru a stabili legă- 
tura cu un circuit liber al unui grup ales. Aceasta 
se obține, de obiceiu, prin încercarea terminalelor 
succesive din acest grup, până când se găsește 
un terminal cu o stare care arată că e liber. 

2. Cav |nycroTreunbiiă; cave, creux; hohl; hol- 
low; üreges]. Gen.: Calitatea unui corp (pahar, 
butelie, butoiu, tub, ax tubular, etc.) de a avea 
o cavitate (un gol) de dimensiuni mari, cu sau 
fără una sau mai multe comunicații cu exteriorul, 

s Cavaler [ceo AIA noneputu paGouero 
npoBoma; cavalier; Reiter; V-link; lovas]. Telc.: 
Conactor curb, care servește la conectarea elec- 
trică a două fire, direct sau prin intermediul unor 
jackuri. — Sin. Călăreț, Conector V. 

4, Cavitaterezonanlă [nacrpoennaa nonocTb; 
résonateur à cavité; Hohlraumresonator; resonant 
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cavity; iiregrezonător]. Fiz.: Inveliș metalic în care 
se pot întreține oscilații electromagnetice sub 
formă de unde spațiale staționare. 

Incinta poate fi simplu sau multiplu conexă, 
delimitată de unu sau de mai mulți pereţi conduc- 
tori, în interiorul căreia pot exista undele staţio- 
nare de frecvenţă superioară unei valori caracte- 
ristice și având un spectru discret de frecvenţe de 
rezonanță, când e excitată cu câmpuri electro- 
magnetice sau cu fluxuri de electroni. Cavităţile 
rezonante se folosesc ca circuite de rezonanță 
pentru frecvenţe foarte înalte (în domeniul micro- 
undelor). Se caracterizează printr'un factor de 
calitate (v.) foarte mare, care, pentru cavităţi de 
plumb cufundate în heliu lichid, poate ajunge 
la 2.106. 

Se deosebesc două mari tipuri de cavităţi 
rezonante: convexe, și cu concavități. Tipurile folo- 
site în practică sunt cele cu concavități, deoarece 
în concavități se produce o mărire a intensită- 
ților câmpului electromagnetic. 

Repartiția câmpului electromagnetic în cavită- 
tile rezonante se poate calcula exact pentru ca- 
vitățile de forme regulate și cu pereți perfect 
conductori, și cu aproximație, pentru forme mai 
complicate, cum și pentru pereți imperfect con- 
ductori. Tabloul de mai jos cuprinde frecventele de 
rezonanță pentru modul fundamental de oscilație, 
ale unor cavități rezonante simple. Ele admit, afară 
de frecvența fundamentală, un spectru infinit de 
frecvențe de rezonanţă, cari nu sunt totdeauna 
multipli întregi ai frecvenţei fundamentale. Tabela 
„uprinde și factorul de calitate Q, definit, ca și pen- 
tra circuitele cu constante concentrate, prin câtul 
dintre lățimea curbei de rezonanță care cores- 
punde unei atenuări de 3 db și dublul frecvenţei 
de rezonanţă. 

Frecven- 


ţa funda- 
mentală 


Tipul de cavitate 
rezonanță 


de rezo- 
| _nanță 


Steră de rază a 


Cilindru circular de 
rază a și înălțime zo 


1 
Prismă cu baza pă- c 1,41 H i - 
trată de latură a, și 7 
înălțime zo 2,83 a HE 2 PRI 


Cuplajul cavităţilor rezonante cu alte circuite 
se poate realiza cu ajutorul unor bucle, al 
unor sonde, sau al unor fluxuri de electroni 
unde c e vitesa de propagare a luminii în vid, 
= Voj w,p fiind rezistivitatea materialului din care 
sunt făcuți pereții, iar w, frecvența de lucru, 

Formulele din tabelă sunt calculate în ipoteza 
că grosimea pereților e mult mai mare decât ò 
și că ei nu prezintă fante, fiind continui. De 
asemenea, s'a admis ca spațiul din interiorul 


` 
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cavității rezonante e vid. Dacă acest spațiu e 
umplut cu un material care prezintă o permitivi- 
tate = şi o permeabilitate pu, valorile frecvențelor 
fundamentale vor fi de Vep ori mai mari, mate- 
rialul respectiv fiind omogen, isotrop și nedisipativ. 

Între două distribuții de câmp Ep, Hp re- 
spectiv E,, H,, corespunzând unor pulsații proprii 
de rezonanţă w,, și w,, există totdeauna relaţiile 


$ Em: E„dv=0; LA H„dv=0; | (E E da da=o 


Q fiind domeniul interior al multivibratorului, 
iar Ẹ, suprafața închisă care-l delimitează. 


1. Cazulcă. Pisc.: Undiţă alcătuită dintr'un 
cârlig dublu sau triplu, a cărui tijă se introduce 
în gura unui peşte mic (de obiceiu oblete), 
folosit ca nadă, şi e legată cu o sârmă care 
străbate de-a-lungul corpul nadei. E folosită 
pentru prinderea peștilor răpitori în timpul iernii, 
sub. ghiaţă. 

2, Ceasormic de cuarț [rBapmoBble uacbi; 
montre de quartz; Quarzuhr; quartz watch; kvarc- 
óra]. Metr.: Ceasornic de înaltă precizie, care se 
bazează pe efectul piezoelectric. Ceasornicul de 
cuarț e un generator de curent alternativ a cărui 
frecvenţă e foarte apropiată de o constantă, efec- 
tuând câteva zeci sau sute de mii de oscilații pe 
secundă, după dimensiunile plăcii de cuarț piezo- 
electric. Curentul alternativ al generatorului piezo- 
electric e intensificat. Curentul astfel transfor- 
mat alimentează un motor sincron, care dă im- 
pulsiile de secundă. Mersul ceasornicului de cuarț 
nu depinde de acceleraţia locală a gravitaţiei, 
Precizia lui poate atinge 0,0001 s în 24 de ore. 
Ceasornicul de cuarț e și etalon de frecvenţă. 


3. Cementare* [memenTaiţuA; cementation; 
Zementation; câmentation process; cementezâsi 
eljárás]. Metl.: 2. Tratament termochimic prin care 
se modifică compoziția chimică a stratului dela 
suprafaţa pieselor metalice prin difuziunea, la 
temperatură înaltă, a anumitor elemente. 


4 Cementită* [iemenTuT; cementite; Zemen- 
tit; cementite; cementit]. Metl.: Constituent struc- 
tural al aliajelor feroase, alcătuit din carbură de 
fier (FeC) stabilă sub temperatura de solidificare. 
Nu sufere transformări alotropice; prin încălzire 
deasupra temperaturii corespunzătoare punctu- 
lui Aca, urmată de răcire lentă, cementita se 
descompune în fier și grafit. 


Are reţeaua cristalină octoedrică, proprietăți 
metalice (luciu metalic, bună conductibilitate 
electrică), temperatura de topire 1600*, duritatea 
Mohs 6, duritatea Brinell 800, plasticitate mică, fero- 
magnetism slab, punctul Curie 210°. E insolubilă 
în acizi diluaţi, dar e atacată de acizi concen- 
trați; acidul clorhidric sau acidul picric o colo- 
rează în alb strălucitor, iar picratul de sodiu, în 
negru. Cementita poate forma soluții solide de 
substituție, prin înlocuirea atomilor de fier cu 
atomi de mangan, cupru, crom sau wolfram, iar a 
atomilor de carbon cu atomi de azot sau de oxigen. 


3, ~ eutectică* [eBrexrăuecrui neMenTuT; 
c&mentite eutectique; eutektischer Zementit; eu- 
tectic cementite; eutektikus cementit] Metl.: Ce- 
mentită care se separă din soluția lichidă, simul- 
tan cu austenita, la temperatura eutectică (1130°), 
la solidificarea fontelor albe hipoeutectice, eutec- 
tice sau hipereutectice, constituind o fază a lede- 
buritei. În cementita eutectică se înglobează și ce- 
mentita care rezultă din descompunerea austenitei 
eutectice la răcirea sub temperatura eutectică. 

s. ~ eutectoidică* [CBTEKTOHĄHbIÄ meMenH- 
THT; c&mentite eutectoidique; eutektoidischer 
Zementit; eutectoidic cementite; eutektoid cemen- 
tit]: Cementită care se separă din austenită, 
simultan cu ferita, la temperatura eutectoidică 
(721°), la răcirea după solidificare a oțelurilor 
hipoeutectoidice, eutectoidice sau hipereutectoi- 
dice, constituind o fază a perlitei. Cementita 
eutectoidică se prezintă, fie sub formă lamelară, 
fie sub formă globulară. 

7.  globulară" [clpeponnanbnbiii nemenrur; 
cemențtite globulaire; kârniger Zementit, kugeliger 
Zementit; globular cementite; g&âmb-cementit]: 
Cementită eutectoidică cu aspect de globule, cari 
sunt răspândite uniform în masa de ferită. Apare în 
perlita globulară, ca rezultat al unui tratament de re- 
coacere ciclică, consistând în încălziri și în răciri re- 
petate în jurul punctului A. La oțelurile hipoeutec- 
toidice, în anumite condițiuni (dacă există nuclee 
de cristalizare, se evită supraincălzirea), se obține 
sub formă globulară și cementita secundară, care 
se înglobează în cementita globulară eutectoidică. 

& ~ lamelară [JaMeJIAPHblji HEMEHTHT; 
cémentite lamellaire; Lamellärzementit; lamellary 
cementite; lameláris cementit]: Cementită eutec- 
toidică cu aspect lamelar, repartizată în fascicule 
paralele în masa de ferită. Apare în perlita la- 
melară, la transformarea eutectoidică a austenitei. 

s. ~ primară” [0EpBHYHbIÄ E MEHTHT, OCHOB- 
HOĂ HEMeEHTHT; cémentite primaire; primărer 
Zementit; primary cementite; primér cementit]: 
Cementită care se separă din soluția lichidă, 
în intervalul de temperatură dintre temperatura 
de solidificare a cementitei și temperatura eutec- 
tică. Se prezintă sub formă de ace mari și groase, 
răspândite în masa ledeburitică. 

10, ~secundară* [BTOPHYHbIÄ neMenTuT; cé- 
mentite secondaire; sekundărer Zementit; secon- 
dary cementite; szekundér cementit]: Cemen- 
tită care se separă din austenită la răcirea oțelurilor 
hipereutectoidice, sub temperaturile punctului lor 
Arcem: — sau la răcirea fontelor albe hipoeutec- 
tice, sub temperaturile lor eutectice. Se prezintă, 
fie sub formă de rețea în jurul grăunţilor de 
perlită, fie sub formă de ace, râspândite în masa 
perlitică (în cazul oţelurilor) sau în masa de 
austenită remanentă și în ledeburită (în cazul 
fontelor albe). 

1, ~ terțiară* [rperuunbiiă HEMEHTHT; cé- 
mentite tertiaire; tertiărer Zementit; tertiary cemen- 
tite; terciér cementit]: Cementită care se separă 
din ferita oțelurilor hipoeutectoidice cu un conținut 


în carbon cuprins între 0,01 și 0,04, la răcirea 
sub temperatura eutectoidică (721°), la traver- 
sarea curbei PQ (v. sub Transformări în stare 
solidă ale oțelului). Fiind greu de observat la 
microscop, forma cementitei terțiare nu e încă 
bine determinată. 

1. Centigrad. Fiz.: Sin. Grad Celsius (v.). 


2. Centrală de alimentare cu apă [Bomocna6- 
aionaa CTAHUHA; centrale d'alimentation d'eau; 
Wasserversorgungszentrale; water feeding power 
station; vizelláłási telep]: Ansamblu de instalații 
pentru alimentarea cu apă potabilă sau industrială, 
care poate constitui o stațiune complexă de ali- 
mentare cu apă (v.) sau numai o centrală de 
pompare (v.). — Sin. (impropriu) Uzină de apă. 

s. Centrală hidroelectrică de acumulare [aKKy- 
MY NALHOHHaA THAPOBNeKTPHUECKAA CTARIHA; 
centrale hydroélectrique d'accumulation; hydro- 
elektrische Aufspeicherungszentrale; hydroelectric 
accumulation power station; tároló vizerâmi]: 
Centrală hidroelectrică auxiliară, care pompează 
apa într'un rezervor de acumulare când există 
un excedent de energie, de unde se alimentează 
centrala principală când cererea de energie de- 
păşește capacitatea nominală a centralei. 


4. ~ hidroelectrică de baraj |rnApodner- 
TPHueckaA CTAHUHA BONOCIHBHOIĂ NNOTHHbI; 
centrale hydroélectrique de barrage; hydroelek- 
trische Wehrzentrale; hydroelectric weir (dam) 
power station; torlasztos vizerâmi]: Centrală hidro- 
electrică situată în imediata apropiere a unui 
baraj, sau chiar în barajul rezervor. 

3 ~ hidroelectrică de cădere mare |ru/Apo- 
9JIEKTpPHYECKAA CTaHIIHA GobImoro BONO- 
naga; centrale hydroélectrique de grande chute; 
hydroelektrische Zentrale mit grobem Fall; hydro- 
electric power station of great fall; nagyesésű 
vizerőmű]: Centrală hidroelectrică pentru căderi 
hidraulice mai mari decât 150 m. De obiceiu, 
centrala pentru căderi peste 2000 m se numește 
centrală de cădere foarte mare. 

e ~ hidroelectrică de cădere mijlocie |ra- 
ApPOJNeKTpHYECKAA CTaHIIHA CpeHero BOO- 
naga; centrale hydroslectrique de chute moy- 
enne; hydroelektrische Zentrale mit mittlerem 
Fall; hydroelectric power station of middle fall; 
középesésű vizerâmi]: Centrală hidroelectrică 
pentru căderi hidraulice de 50:::150 m. 


7. ~ hidroelectrică de cădere mică [runpo- 
DNeKTPHKeECKaA CTaHIIHA MaJoro BOMonana; 
centrale hydroélectrique de petite chute; hydro- 
elektrische Zentrale mit kleinem Fall; hydroelectric 
power station of little fall; kisesesi vizerâmi): 
Centrală hidroelectrică pentru căderi hidraulice 
mai mici decât 50 m. De obiceiu, centrala 
pentru căderi sub 10 m se numește centrală 
de cădere foarte mică. 


s. ~ hidroelectrică fluvială [peunaa ru4po- 
ƏJIEKTpHYECKAA CTaBIHA; centrale hydroslec- 
trique fluviale; hydroelektrische Flubzentrale; hidro- 
electric river power station; foly6-vizerâmii): Cen- 
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trală hidroelectrică de cădere relativ mică, cu 
un baraj construit pe un fluviu. 

9, ~ hidroelectrică submersibilă |nonBonqHaa 
TAApoonerrpuueckaa craHnua; centrale hydro- 
électrique submersible; hydroelektrische Unter- 
wasserzentrale; submersible hydroelectric power 
station; vizallati vizersmi): Centrală hidroelectrică 
situată în albia unui râu. 

10, ~ hidroelectrică subterană [nogsemHaa 
THApOBNexTpuuecraa CTAHIĻHA; centrale hidro- 
&lectrique souterraine; hydroelektrische unterir- 
dische Zentrale; hydroelectric underground power 
station; főldallati vizerâmi): Centrală hidroelectrică 
situată sub nivelul solului, în munte. 

i. Centrală telefonică automată la abonat 
(CALA) [yupewnencraa reneponHaa CTaH- 
QHA; installation automatique d'abonns; Privat- 
Nebenstellenanlage mit Wählbetrieb; private 
automatic branch exchange; önmüködő távbe- 
szélő magánállomás]. Telc.: Centrală telefonică 
instalată la abonat, în care legăturile între postu- 
rile sale suplementare sunt efectuate prin comu- 
tatoare comandate de impulsiile date de posturile 
suplementare, iar legăturile cu rețeaua publică 
se obțin printr'o masă intermediară. 

1, ~ telefonică automată principală |rinaB- 
Has aBroMaTuuecka A crannna [.A-T.C;bureau 
automatique urbain principal; Hauptwâhlamt; main 
automatic exchange (main dial central office); 
&nmiikâdă főállomás]: Centrală telefonică auto- 
mată, în care legătura dintre abonaţi se face numai 
prin organele de selecțiune ale centralei respective. 

13. ~ telefonică automată secundară [aBTo- 
MarHuecuaa reneponnaa noperanuua; bureau 
automatique urbain secondaire (sous-central satel- 
lite); Unterwăhlamt; minor automatic exchange; 
önmüködö mellékállomás]: Centrală telefonică 
automată în care, pentru a completa selecțiunea, 
intervin şi organele centralei automate principale. 
Sin. Centrală automată satelit. 

14, ~ telefonică fără acces la rețeaua publică 
[uacrHaa KoMMyTaropHaa ycranoBka; bureau 
central privé; Privat-Nebenstellenanlage; private 
exchange; magán mellékállomás]: Centrală tele- 
fonică servind o singură organizație și neavând 
mijloace de conectare cu o centrală telefonică 
publică. 

15. ~ telefonică interurbană |Me/Ayropor- 
naa reneponnaa crannuA; bureau central inter- 
urbain; Fernami; toll (inter-cities) central office; 
városközi központ]: Oficiu telefonic central, des- 
ținat să efectueze legăturile liniilor interurbane 
între ele, cum și legăturile dintre liniile de abo- 
nafi și liniile interurbane. 

16. ~ telefonică locală [roponckaa Tene- 
þonnas crannwa (ruaBnaa); bureau central 
urbain; Ortsamt; local central office; helyi központ]: 
Centrală telefonică folosită pentru conectarea linii- 
lor de abonaţi și având trunchiuri pentru stabi- 
lirea legăturilor cu alte centrale. 

17, ~ telefonică urbană [roponckaa Tene- 
donnaa crannmna; bureau central urbain; Ortsamt; 


650 


local exchange; városi központ]: Oficiu telefonic 
central, care permite să se facă legătura între 
liniile de abonaţi și posturile telefonice publice 
din aceeași rețea urbană. 

1, Centru de comutație [komMyraunonnbrii 
IYHKT; centre de commutation; Vermitilungszenter; 
switching center; kőzvetitő állomás]. Telc.: Cen- 
tru care dispune de mijloace de comutație tele- 
fonică manuale sau automate. ; 

2, ~ de transii [y3JoBaa MexAyroponnaa 
CTaHuNHA; centre de transit; Verteileramt; primary 
outlet; elosztó állomás]: Punct de conectare tele- 
fonică interurbană, la care sunt legate mai multe 
centre interurbane. 


s. ~ telefonic interurban[|ienrpanbnaa Mei- 
nyroponckas reneponnaa cranna H.M.T.C.; 
centre de groupement; Endfernami; toll center; 
városközi központ]: Oficiul interurban care ser- 
veşte ca punct de conectare între centralele tele- 
fonice locale și rețeaua interurbană. 


4, ~ telefonic operativ [pkenyarauHoHHblii 
Yy3eul; centre opérateur; Betriebszenter; operating 
center; üzemi központ]: Punctul încare se găsesc 
unul sau mai multe oficii telefonice centrale situate 
în aceeași clădire sau în același grup de clădiri. 

s ~ telefonic principal de transit [rnaBnaa 
ysnoBaa M.T.C.; centre principal de transit; Durch- 
gangsfernamt; sectional center; közbenső központ]: 
Punct de conectare interurbană între linii inter- 
urbane principale. 


6. Centruire [oceBoe cBepilenue; centrage 
Zentrierung; centring; központi furâs]. Tehn.: Ope- 
rațiune de așchiere executată mecanizat, cu bur- 
ghiul de centrat, prin care se obțin găuri de 
centru de-a-lungul unei anumite axe a piesei. 


7, Centură [06B8£3Ka, pama; ceinture; Gürtel; 
belt; öv]. Ind. lemn.: Ramă (poligonală sau curbă) 
constituită din una sau din mai multe rigle, cu sau 
fără traverse, care se asamblează cu picioarele 
sau cu alte elemente de susținere ale unei mo- 
bile, pentru a le consolida, şi care serveşte ca 
element de rezemare și fixare a unui panou. Sin. 
(impropriu) Jarg, la scaune și mese; Cranţ, la 
dulapuri. 

8. Cenuşă de lemn [„peBecnaa 30a; cen- 
dre de bois; Holzasche; wood ashes; fahamu], 
Chim., Tehn.: Cenușă rezultată prin arderea lem- 
nului. Procentul de cenușă al lemnului variază cu 
natura lemnului. Da exemplu, din lemnul de pin re- 
zultă cca 0,53%, cenușă; din cel de mesteacăn, 0,68%, 
din cel de plop, 0,84%; din cel de fag, 0,96%; 
din cel de anin, 0,49% cenușă, 

Cenușa de lemn e foarte bogată în săruri de 
potasiu, în special carbonat, și e întrebuințată la 
extracția acestor săruri în țările cari nu au zăcă- 
minte de astfel de săruri, — Extracţia se face cu 
apă caldă, după care urmează filtrarea, concen- 
trarea și cristalizarea, 


p. Cenuşă de pirită [sora ronvuenana; cendre 
de pyrite; Schwefelkiesasche; pyrite ashes; pirit- 


hamú]. Chim.: Reziduul obținut după prăjirea 
piritelor sau a chalcopiritelor, la fabricarea acidului 
sulfuric, Conţine oxizi de fier și mici cantități de 
sulfat de fier, uneori și sulfat de cupru și sulfat 
de zinc (cenuşă de calcopirită). Cenușele de 
pirită sunt întrebuințate ca materie primă pentru 
obținerea fierului metalic (prin reducere). Cele 
cari conțin cupru și zinc sunt supuse în prealabil 
unei prăjiri clorurante, în scopul solubilizării şi 
extracției acestor metale. 


19 Cerc Ossanna [kpyr Occanna; cercle 
d'Ossanna; Ossannakreis; Ossannas'circle diagram; 


Ossana kör]. V. sub Diagrama cercului. 

11. Cerimetrie |uepumerpua; cerimstrie; Ze- 
riummetrie; ceriummetrie; cerimetria]. Chim.: Sin. 
Cerometrie (v.). 

12, Ceriului, isotopii ~ [u3oronbi nepua; iso- 
topes du cârium; Zeriumisotope; cerium isotopes; 
cerium-izot6pok]. Fiz.: Se cunosc următorii isotopi 
ai ceriului: ceriul 135, care se desintegrează cu 
emisiune de pozitroni, cu timpul de înjumătățire 
de cca 16 ore, obținut prin reacția nucleară 
Lal%9 (d, 6n) Ce!35; ceriul 136, care se găsește în 
proporție de 0,193", în ceriul natural; ceriul 137, 
care se desintegrează prin captură K, cu timpul 
de înjumătățire de 36 ore, obținut prin reacția 
nucleară Lal% (d, 4n) Cel; ceriul 138, care se 
găsește în proporție de 0,250% în ceriul natural; 
ceriul 139, care se desintegrează prin captură K, 
cu timpul de înjumătățire de 140 de zile, ob- 
ținut prin reacţiile nucleare Ba! (a, 2n) Cel, 
Lal3%(d, 2n) Ce!39; ceriul 140, care se găseşte în 
proporție de 88,48% în ceriul natural; ceriul 141, 
care se desintegrează cu emisiune de electroni, 
cu timpul de înjumătățire de 28 de zile, obținut 
prin reacțiile nucleare Bal («,n) Cell, Ce!40 
(d, p) Cei, Ce!4%0 (n, y) Cel, Ce!42 (n, 2n) Cei, 
Pri4! (n,p) Cell, cum și prin bombardarea ura- 
niului, a toriului sau a plutoniului cu neutroni, sau 
a uraniului cu deuteroni; ceriul 142, care se gă- 
sește în proporție de 11,07% în ceriul natural; 
ceriul 143, care se desintegrează cu emisiune 
de electroni, cu timpul de înjumătățire de 33 de 
ore, obținut prin reacțiile nucleare Ce!4 (d, p) 
Ce!4, Cel? (n, y) Ce!43, cum şi prin bombardarea 
uraniului, a toriului sau a plutoniului cu neutroni, 
a uraniului cu deuteroni și a toriului cu particule a; 
ceriul 144, care se desintegrează cu emisiune 
de electroni, cu timpul de înjumătățire de 275 
de zile, obținut prin bombardarea uraniului sau 
a plutoniului cu neutroni, a uraniului cu deuteroni 
sau a toriului cu particule æ; ceriul 145 şi ceriul 146, 
cari se desintegrează cu emisiune de electroni, 
cu timpul de înjumătățire respectiv de 1,8 zile 
şi 14,6 min, obținuți prin bombardarea uraniului 
cu neutroni, 

13, Cesiului, isotopii ~ [H3oronbi HECHA; iso- 
topes du cesium; Zaesiumisotope; caesium isoto- 
pes; cezium-izotâpok]. Fiz.: Se cunosc următorii 
isotopi ai cesiului: cesiul 130, care se desinte- 
grează cu timpul de înjumătățire de 30 min, 
obținut prin reacția nucleară J!7 (æ, n) Cs1%0; 


cesiul 131, care se desintegrează prin captură K, 
cu timpul de înjumătățire de 10,2 zile, obţinut 
prin desintegrarea, prin captură K, a bariului 131; 
cesiul 132, care se desintegrează prin captură K, 
cu timpul de înjumătățire de 7,1 zile, obținut 
prin reacţia nucleară Cs1% (n, 2n) Cs!%2; cesiul 133, 
care e isotopul natural al cesiului; cesiul 134, 
care se desintegrează cu emisiune de electroni, 
cu timpul de înjumătățire de 2, 3 ani, obținut prin 
reacţiile nucleare Cs13% (n, y) Cs134, Cs1% (d, p) 
Cs1%4, Bal3% (d, a) Cs134 (se cunoaște și un isomer 
al cesiului 134, care se desintegrează cu emi- 
siune de electroni, cu timpul de injumătăţire de 
3,15 ore); cesiul 136, care se desintegrează cu 
emisiune de electroni, cu timpul de înjumătățire 
de 13,7 zile, obținut prin reactiile nucleare 
Bal% (n, p) Cs!36, Lal3 (n, a) Csl?6, cum și prin 
bombardarea uraniului sau a plutoniului cu neu- 
troni; cesiul 137, care se desintegrează cu emi- 
siune de electroni, cu timpul de înjumătățire de 
37 de ani, obţinut prin reacția nucleară Xel% 
(n, y) Cs1%7, cum și prin bombardarea uraniului 
sau a plutoniului cu neutroni; cesiul 138, care se 
desintegrează cu emisiune de electroni, cu timpul 
de înjumătățire de 33 min, obținut prin reacția 
nucleară Ba!38 (n, p) Cs!38, cum și prin bombar- 
darea uraniului sau a toriului cu neutroni; cesiul 139, 
care se desintegrează cu emisiune de electroni, 
cu timpul de înjumătățire de 9,7 min, obținut 
prin bombardarea uraniului sau a toriului cu neu- 
troni; cesiul 140, care se desintegrează cu emi- 
siune de electroni, cu timpul de înjumătățire de 
65 s, obținut prin bombardarea uraniului cu neu- 
troni; cesiul 141, cesiul 142, cesiul 143, cesiul 
144 și 145, cari toţi se desintegrează cu emisiune 
de electroni, cu timpul de înjumătățire foarte 
scurt, obținuți prin bombardarea uraniului cu 
neutroni, 

1, Cetona lui Michler. Chim. V. Michler, ce- 
tona lui ~. 

2. Chamois (3amma; peau de chamois; Gems- 
leder; chamois; szarvasbâr, velurbăr]. Ind. piel.: 
Piele de cerb, de căprioară, de miel sau de 
oaie, tăbăcită cu untură de pește, caracterizată 
prin moliciune specială, printr'un aspect care o 
face să semene cu un postav și prin calitatea 
de a-şi păstra proprietăţile inițiale, după spălări re- 
petate, E întrebuințată ca material de confecțiune 
pentru haine, pentru bluze și pantaloni, la spă- 
latul mașinilor, și ca filtru de benzină la rezer- 
voarele de avion, prezentând impermeabilitate 
pentru apă și permeabilitate pentru benzină. 

Membrana feței fiind constituită dintr'un țesut 
mai des decât restul pielei, și care ar micșora 
moliciunea şi supleța și ar impiedeca pătrunderea 
grăsimilor, tăbăcirea se efectuează după îndepăr- 
tarea ei, 

Pieile chamois cari urmează să fie vopsite sunt 
supuse unui proces de albire, fie cu permanganat 
de potasiu și bisulfit de sodiu, fie cu apă oxi- 
genată, cu peroxid de sodiu sau cu perborat de 
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sodiu, deoarece coloarea lor galbenă naturală și 
produsele colorate, rezultate din transformările 
chimice ale unturii de peşte, impiedecă vopsirea 
în nuanțe delicate și vii. Vopsirea se face fie în 
butoiu, fie cu peria, la masă. 


s. Cheie de apel [BbI3bIBHOĂ KJIIOY HJIH 
KHonka; clé d'appel; Rufschalter; ringing key; 
felhiv& kapcsoló]. Telc.: Cheie de telefonie prin 
a cărei acţionare se trimite curent de apel pe 
circuitul în care e conectată cheia. 


4, ~ de convorbire [onpocubli unu nepe- 
TOBOPHbIĂ KIIIO4; clé de conversation; Sprech- 
schalter; talking key; beszélő kapcsoló]: Cheie 
de telefonie prin a cărei acţionare se poate efectua 
convorbirea pe un circuit în care e conectată cheia. 

5. ~ de supraveghere [KJI1049 KOHTpOJNA; clé 
de surveillance; Uberwachungsschalter; monito- 
ring key; ellenörző kapcsoló]: Cheie de telefonie 
care, când e acționată, dă supraveghetorului sau 
operatorului posibilitatea să asculte pe circuit, fără 
a reduce în mod simţitor transmisiunea pe acesta. 

s, Cheie de îndoit oțel-beton. Cs.: Sin. Cheie 
fier-beton (v.). 

7. Chimizare [xumusauua; chimizer; Chemi- 
scheverwertung; . chemical treating; kémizálás]. 
Ind. chim.: Prelucrarea şi transformarea prin pro- 
cedee chimice a materiilor prime și a deşeurilor 
industriale și agricole. Prin chimizare se reali- 
zează o folosire mai rațională a unor materii 
prime (lemn, cărbuni, gaze naturale, etc.), saua unor 
subproduse (gudroane de cocserie, sguri de 
cuptor inalt), se obțin produse de calitate supe- 
rioară și se reduce timpul de lucru. 


s. Chipcel. Pisc.: Unealtă pescărească formată 
dintr'un sac de plasă şi terminată cu o prelungire 
în formă de pâlnie, folosită, în special, la pes- 
cuitul aterinei și al hamsiilor. Sin. — Sac de hamsii. 

9, Ciclani. Chim.: Sin. Hidrocarburi ciclopara- 
finice. Cicloparafine. V. sub Hidrocarburi. 


10. Cicloparafine |uuknonapauubi; cycle- 
paraffines; Zykloparaffine; cycle-paraffins; ciklo- 
paraffin]. Chim.: Sin. Ciclani. V. sub Hidrocarburi. 

u. Ciclu [uK]; cycle; Kreisprozeb; cycle; kör- 
folyamat]. Chim.: Lanţ închis, de atomi identici sau 
diferiți din molecula unei combinații chimice. 
În cazul când exsită în ciclu unul sau mai mulți 
atomi diferiți de ceilalţi, ciclul se numește hetero- 
ciclu (v.). 

Hidrocarburile cicloparafinice sunt constituite 
din cicluri de atomi de carbon legați prin legături 
simple. Hidrocarburile aromatice conțin cicluri de 
atomi de carbon legaţi prin duble legături con- 
jugate. Un tip special de ciclu e ciclul chelatic, 


12, ~ chelatic [[HKJI HMEronIHH KOOPraHHa- 
MHOHHbIE CBA3H KOHIIEBbIX aTOMOB HENK; 
cycle chelatique; kelatischer Ring; chelatic cycle; 
kelatikus körfolyamat]: Ciclu de atomi, format 
datorită uneia sau mai multor legături chelatice. 
V. sub Legătură de hidrogen. 
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1. Ciclu binar (mBoinoii nun, ÓHHApHbIÄ 
HAKJI; cycle binaire; Binărzycle; binary cycle; bi- 
nér körfolyamat]. 
Termot.: Ciclu e- 
nergetic complex, 
realizat prin func- 
ționarea simultană 
a două instalații ter- 
mice diferite, între 
cari se produce un 
transfer de căldură 
(v. fig. 1) Ciclul bi- 
nar e alcătuit din 
două cicluri, unul 
primar (superior) 
și altul secundar 
(inferior), cores- 
punzătoare evolu- 
ției celor doiagenți 
calorifici diferiţi ai 
instalaţiilor;  căl- 
dura nefolosită 
pentru producerea 
de lucru mecanic 
în ciclul primar se 


- _ 


-= 


|. Schema unui ciclu binar. 
---) circuitul agentului primar; —) cir- 
cultul agentului secundar; 1) căldare 
pentru producerea agentului calorific 
al ciclului primar (de ex. vapori de 
mercur); 2) turbină cu ciclul primar 
(de ex. cu vapori de mercur); 3) con- 
densator-vaporizator; 4) pompă pentru 
condensat (de ex. mercur); 5) suprain- 
călzitor; 6) turbină cu ciclul secundar 


l > (de ex. cu abur); 7) condensator; 
transferă ciclului 8) pompă pentru condensat (de ex. 
secundar (v. fig. Il), apa); 9) preîncălzitor. 


dacă temperatura 
de condensare la presiune joasăa agentului calorific 
din primul ciclu (de ex. vapori de mercur) e mai 


înaltă decât temperatura 
de vaporizare la presiune 
înaltă a agentului calorific 
din ultimul ciclu (de ex. 
abur). Pentru ca schimbul 
de căldură dintre cei doi 
agenți calorifici săse poată 
produce la o temperatură 
atât de înaltă, încât in- 
stalaţia secundară să poată 
funcționa cu un randa- 
ment termic satisfăcător, 
e necesar ca cei doi agenți 
calorifici să aibă proprie- 
tăți fizice diferite. 

Instalaţiile energetice 
cari funcționează după 
cicluri binare permit utili- 
zarea mai bună a căldurii 
decât instalaţiile cari func- 
ționează după cicluri sim- 
ple, respectiv au randa- 
mente termice mai mari. 
Ciclul binar se folosește de 
obiceiu la instalaţii de tur- 
bine cu vapori de mercur 
sau de difenileter, cuplate 
termic cu turbine cuabur.— 
Sin. Ciclu complex. 


r 


II. Reprezentarea în diagrama 
T-s a unui ciclu binar. 
T) temperatură; s) entropie; 
Alp) echivalentul în căldurăal 
lucrului mecanic produs în 
ciclul primar; AJ) echivalentul 
în căldură al lucrului mecanic 
produs în ciclul secundar, la 
o instalație considerată cu 
supraîncălzitor; Qe) căldura 
evacuată în exterior, adică 
Qe=Q;— (Alp +A!) unde 
Q; e căldura primită, 


După natura agenților calorifici cari circulă prin 
instalațiile cu cicluri binare, se deosebesc: 

2, ~ gaze-abur [HkII razbi-nap; cycle gaz- 
vapeur; Gas-Dampf-Kreisprozeb; cycle,gas steam; 


gáz-gőz körfolyamat]: Ciclu realizat intr'o instalație 
binară, în care agentul calorific din circuitul primar 
e un gaz, iar agentul calorific din circuitul secun- 
dar e aburul, În general, instalaţiile binare cu 
gaze și abur rezultă din combinarea unei instalații 
de turbină cu gaze cu o instalație de turbină cu 
abur, astfel încât gazele evacuate din turbina cu 
gaze (cu temperatură relativ înaltă) să fie trecute 
prin căldarea de abur a circuitului secundar (v. fig.). 


Circuitul termic al unei instalaţii binare gaze-abur. 
1) turbocompresor de aer; 2) cameră de ardere; 3) turbină 
cu gaze; 4) generator electric; 5) rezervor de combustibil; 
6) pompă de combustibil; 7) căldare de abur; 8) evacuare 
prin coș; 9) turbină cu abur; 10) condensator; 11) pompă. 


Căldura conținută în gazele evacuate din turbină 
(gaze uzate) poate fi utilizată fără ca instalația 
turbinei cu gaze să aibă recuperatoare, cari sunt 
mari, costisitoare și nesigure în exploatare. 

Introducerea turbinelor cu gaze în centralele 
termoelectrice cu abur, pentru a realiza circuite 
binare cu gaze şi abur, permite mărirea puterii 
și creșterea sensibilă a randamentului centralei, 
cu investiții specifice mai mici decât pentru in- 
stalațiile obișnuite, cari au fie numai turbine cu 
abur, fie numai turbine cu gaze. 

s ~ vapori-abur [ABOinHOĂ mun mapa; 
deux-vapeurs cycle; Zweidampfkreisprozeb; two- 


|. Ciclul termic al unei instalaţii binare cu vapori de mercur 
şi abur. 
1) căldare pentru producerea vaporilor de mercur; 2) turbină 
cu vapori de mercur; 3) schimbător de căldură; 4) supra- 
încălzitor de abur; 5) turbină cu abur; 6) condensator; 
7) generator electric; 8) pompă. 


steam cycle; hetgâz-kăârfolyamat]: Ciclu realizat 
într'o instalație binară de mașini de forță, cei doi 


agenți caloritici ai mașinilor fiind vaporii unei 
substanţe și ai apei, cari, la aceeași presiune, au 
temperaturi de saturație mult diferite. 

Agenţii calorifici folosiţi cel mai mult în insta- 
laţiile binare sunt vaporii de mercur și aburul. 
Fig. | şi II reprezintă circuitul termic al unei in- 
stalaţii binare cu vapori de mercur și abur, la 

„care mercurul din circuitul primar e vaporizat în- 
tr'o căldare (1), la temperatură înaltă (în general, 
peste 500°) și la 7 
presiune relativ 
joasă (de ex. la 
500* presiunea de 
saturație a mercu- 
rului e de numai 
8,37 ata); vaporii 
de mercur, fără a ii SE aipg Lai Dna i 
mai fi supraîncălziți ll. Reprezentarea în diagrama T-s a 
sau fiind numai unui ciclu birar Hg-Hs0. 
puțin supraincălziţi 1) ciclul instalaţiei cu vapori de 
expandează până mercur; 2) ciclul instalaţiei cu abur; 
la o presiune 1) temperatura absolută; s) entropie. 
foarte joasă într'o 
turbină (2), iar apoi sunt condensaţi într'un schim- 
bător de căldură (3), mercurul lichid fiind readus 
prin pompare la căldare. Datorită temperaturii 
înalte de saturație a mercurului, chiar la presiuni 
foarte joase (de ex. la 0,04 ata temperatura de 
saturație e de 216,9), căldura liberată prin 
condensarea vaporilor de mercur poate fi utilizată 
pentru vaporizarea apei din circuitul secundar, 
ceea ce se produce în schimbătorul de căl- 
dură (3), care e, în același timp, atât condensa- 
torul turbinei cu vapori de mercur, cât și căldarea 
de abur a circuitului secundar. Din căldura primită 
de agentul calorific al circuitului primar, toată 
căldura care nu a fost utilizată pentru producerea 
de lucru mecanic — afară de pierderile me- 
canice mici, prin radiaţie și neetanșeități 
e utilizată pentru producerea aburului din circuitul 
secundar; aburul produs, având presiunea de 
20-::30 ata, e supraîncălzit de gazele evacuate din 
căldarea (1) şi apoi e trimis la o turbină cu 
abur (5), în care expandează până la presiunea 
din condensator (6). Astfel, datorită temperaturii 
înalte a vaporilor de mercur și a aburului, se pot 
obține randamente termice mari, fără a trebui să 
se lucreze la presiuni foarte înalte, cum e necesar 
la instalațiile cu un singur agent calorific (de ex. 

` aburul), 

În ultimul timp s'a încercat folosirea altor sub- 
stanje, în special ca agent calorific în circuitul 
primar (în locul vaporilor de mercur), cum sunt 
difenileterul, bromura de aluminiu sau bismut 
(care prezintă avantajul că e un agent folosit fre- 
cvent la răcirea pilelor atomice). 

Mașini termice cu cicluri binare vapori-abur, 
în deosebi cucicluri cu vapori de mercur și abur, se 
folosesc în unele centrale termoelectrice recente. 
Randamentele termice teoretice sunt .mai mari 
decât 55%, la presiuni de cca 10 ata înaintea 
turbinei cu vapori de mercur și la presiuni de 
20:30 ata înaintea turbinei cu abur (temperatura 
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celor doi agenți calorifici depășind 500%), randa- 
mente cari nu se pot obține în centralele termo- 
electrice cu abur. 

1. Ciclu complex: Termot: Sin. Ciclu binar (v.). 

2. Ciclu energetic [Bneprernuecknii MHK]; 
cycle &nergâtique; energetischer Kreisprozeb; 
energetic cycle; energetikus körfolyamat]. Mș. 
term.: Ciclul unei mașini de forță. La maşinile termice 
cu piston, ciclul energetic e ciclul termodinamic, 
dacă mașina e cu simplu efect, sau cuprinde două 
cicluri termodinamice simultane, dacă mașina e 
cu dublu efect (câte un ciclu pentru fiecare faţă 
frontală a pistonului). 

s. Ciclu termodinamic [repmouunamnuecuii 
WHEUI; cycle thermodynamique; thermodynami- 
scher Kreisprozehk; thermodynamical cycle; termo- 
dinamikus körfolyamat]: Ansamblul fazelor trans- 
formării de stare a unui fluid energetic care evolu- 
ează într'o mașină sau într'o instalație termică. 
Ciclul termodinamic la care fazele (numite și timpi) 
reprezintă transformările de stare teoretice ale 
fluidului se numește ciclu teoretic, iar cel la care 
fazele reprezintă transformările de stare reale (co- 
rectate) ale fluidului, ținând seamă de condiţiunile 
practice de funcționare a mașinii sau a instalaţiei, 
se numește ciclu real, efectiv, sau indicat. 

La mașini termice, fazele ciclului se produc: 
numai în mașină, de exemplu la motoare cu elec- 
troaprindere, la motoare cu autoaprindere (Diesel), 
la motoare cu termoaprindere (semi-Diesel), com- 
presoare, elc.; în mașină și în instalaţii anexe, de 
exemplu la motoare cu abur (la cari compresiunea 
se produce înir'o pompă, vaporizarea se produce 
în căldarea de abur și condensarea se produce 
într'un condensator sau în atmosferă), la turbine 
cu gaze (la cari compresiunea se produce într'un 
compresor; în plus, la turbinele cu aer cald, în- 
călzirea se produce într'o căldare). La instalaţii ter- 
mice, fazele ciclului se produc în diferite părţi ale in- 
stalației, de exemplu la instalații frigorifice, de 
uscare, de condiționare, etc. V. și sub Ciclu, 
Termodinamică tehnică, Timp. 

4. Ciclul mecanismului motor [nunta ABHKy- 
uero MexaHH3Ma; cycle de mecanisme moteur; 
Kreisprozeb des Triebwerks; cycle of the driving 
mechanism; hajtâg&pezet-kăârfolyamat). Mș.: Totali- 
tatea fazelor de mișcare a elementelor mobile ale 
mecanismului motor al unei mașini, din momentul 
în care trec printr'o anumită poziție până în 
momentul în care revin pentru prima oară în 
aceeași poziție şi au mişcarea în același sens. 

s. Cifră de brom [6pomnoe gucio; chiffre de bro- 
me; Bromziffer; bromine number; bromszâm]. Chim.: 
Sin. Indice de brom. V. sub Bromiindice de ~. 

e. ~ de cupru [MemnHoe uncIlo; chiffre de 
cuivre; Kupferzilfer; copper number; rezsrám]: 
Sin. Indice de cupru (v.). 

7. Cilindri alimentatori [NHTAIOIHÄ BANHMK; 
cylindres alimentaires; Speisewalzen; feeding rol- 
lers; táplálóhengerek]. Ind. text.: Dispozitiv de 
alimentare la unele mașini din filaturile de bum- 
bac, de lână, cânepă, etc., constituit dintr'o pe- 
reche de cilindri contrarotativi, 
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+ Cilindri debitori [pasmenounbie BaJlbupl; 
cylyndres débiteurs; Zerteilerwalzen; delivering 
rollers; osztâhengerek]: Dispozitiv de debitare la 
unele mașini din filaturile de bumbac, de lână, 
cânepă, etc., constituit dintr'o pereche de cilindri 
contrarotativi. 

2. Ciment cu aer oclus [neMenr C OKNIO- 
3HOHbliă BO3I4yX; ciment à occlusion d'air, ciment 
à entraînement d'air; Zement mit Lulteinschub; 
air entraining cement; légzárodmányos cement]. 
Bet.: Ciment la care s'au adăugit, în timpul 
măcinării, mici cantități dintr'o substanţă capabilă 
să desvolte o mare cantitate de bule de aer, 
microscopice, în momentul preparării mortarului 
sau al betonului. V. și sub Beton aerat. 

s. ~ expansiv [pacmuparomuiica meMenr; 
ciment expansif; ausdehnbarer Zement; expansive 
cement; kiterjeszthető cement]: Ciment fabricat 
în mod special pentru ca, prin întărire, să pre- 
zinte o creștere apreciabilă a volumului de pastă 
care s'a obținut la hidratare. Se folosește la pre- 
tensionarea pieselor de beton, la închiderea fisu- 
rilor pieselor sau construcţiilor de beton, la lucrări 
de consolidare sau de reparare a unor elemente 
de construcție (de ex. arce, bolți, baraje, con- 
ducte, e!c.), la subzidiri, etc., deoarece mortarele 
și betoanele cu ciment expansiv realizează o 
legătură mai bună cu betonul vechiu. V. și sub 
Pretensionare. 

4. Cimomotoare, tensiune ~ [pannonBuniy- 
maa Hanpaxtenne; force cimomotrice; kimo- 
motrische Kraft; cimomotive force; kimomotrikus 
erő]. Radio: Produsul C dintre intensitatea câmpului 
electric E, produs de un radioemiţător, la di- 
stanța d de acesta, și distanța d: 


CEA. 
Pentru antenele filare: 
C=300 VP, 


unde P e puterea radiată, în kilowaţi, C fiind dat 
în volti. — Sin. Forță cimomotoare, Tensiune (forță) 
radiomotoare. 

5. Cimoscop [IIHMOCKOII; cymoscope; Cymo- 
scop; cymoscope; cymoszk6p]. Elt.: Undametru (v.) 
la care acordul pe frecvenţa de măsurat se pune 
în evidenţă prin aprinderea unei lămpi cu incan- 
descenţă. 

6. Cineol [uneou; cin€ol, camphre d'euca- 
lypte; Zyneol; cineol; cineol]. Chim.: 


CHCHa „CHa 
HaC =C CH— CH 
Neg Eni Ne, 


Substanţă conținută în uleiul de eucalipt, din care 
se extrage, fie prin răcire (la —10%) şi centri- 
fugare, depunându-se sub formă de cristale, fie 
prin distilarea uleiului de eucalipt, reținând frac- 
țiunea între 170 și 180°. Se obţine, de asemenea, 
pe cale sintetică, prin acțiunea, la cald, a unui 
acid diluat asupra terpineolului, etc. — Cineolul 
se prezintă sub formă de lichid incolor, cu miros 


camforic; cristalizează sub 0°; are d. 0,928-0,930; 
p. f. 176:::177*; e solubil în alcool şi în eter 
şi insolubil în apă. Se intrebuințează în medicină 
ca antiseptic (fiind un puternic bactericid) și ca 
vermifug (extern și intern), cum și în industria 
cosmetică și farmaceutiză, — 

7, Cinescop: Sin. Kinescop (v.). 


s. Cinetică chimică [xumuuecuaa KHHeTHKa; 
cinétique chimique; chemische Kinetk; chemical 
kinetics; kémiai kinétika]ļ. Chim. fiz.: Ramură a 
Chimiei fizice, care studiază vitesa reacțiilor 
chimcie, evoluția acestora şi relațiile dintre această 
vitesă și mărimile fizicochimice de stare internă 
a sistemelor fizicochimice. 

În condițiuni exterioare invariabile, vitesa de 
reacție depinde numai de concentrația substanțe- 
lor cari iau parte la reacție.— Importanţa teoretică 
a problemelor de cinetică chimică consistă în 
faptul că studiul vitesei unei reacții permite să 
se clarifice unele detalii importante ale mecanis- 
mului reacțiilor chimice. 

Din punctul de vedere al cineticei chimice, 
reacțiile chimice pot fi clasificate, fie după cri- 
teriul de molecularitate, fie după criteriul de ordin 
de reacţie. 

Molecularitatea unei reacţii chimice se definește 
prin numărul de molecule din a căror interacțiune 
se realizează procesul de transformare chimică. 
Din acest punct de vedere, reacţiile pot fi clasi- 
ficate în reacții monomoleculare, bimoleculare, tri- 
moleculare, etc. Reacţiile trimoleculare sunt rare, iar 
cele polimoleculare sunt foarte puțin probabile, 
deoarece ciocnirea simultană a mai multor mole- 
cule e greu de realizat. Reacţiile monomolecu- 
lare, de exemplu reacțiile de disociere și cele de 
regrupări intramoleculare (121+ |, sau inversiunea 
zaharozei: C12H22011 + H20 = CeHi2O6-+ CeHi206, 
sau saponificarea acetatului de metil: CH3g—COO— 
— CH3+ H3O = CHa — COOH+ CH — OH), sunt 
descrise de ecuaţii cinetice de forma: 


dx 

de 78 (472), 

unde a reprezintă concentrația substanței A la 

începutul reacției şi x, cantitatea de substanță 

care s'a transformat până în momentul t. 
Reacţiile bimoleculare (dimoleculare) sunt des- 

crise de ecuații cinetice de forma 


dx 
dt =K (a x) (b x); 
care descrie modul de interacționare a două 
molecule identice (a=b) sau diferite (a+b). — 
De exemplu reacțiile de esterificare din chimia 
organică, reacțiile de formare a hidracizilor sau 
de descompunere a lor, etc. 

Reacţiile trimoleculare corespund, în general, 
ja ecuaţii cinetice de forma: 


TESK (a~x) (bx) (ca), 
pentru producerea lor fiind necesară ciocnirea 
simultană a trei molecule identice sau diferite 


Ordinul reacției chimice se determină cercetând 
care dintre ecuațiile cinetice ale vitesei de reacţie 
e verificată de experiență. Criteriul ordinului re- 
acției chimice e mai formal decât molecularitatea 
ei. Din punctul de vedere al ordinului de reacţie, 
cinetica chimică imparte reacţiile chimice în: re- 
acţii de ordinul întâiu, de ordinul al doilea și de 
ordinul al treilea, corespunzând la reacţii în cari 
relaţia dintre vitesă și concentraţie se reprezintă 
prin ecuaţii cinetice mono-, bi- și trimoleculare. 

Cinetica chimică permite și determinarea ener- 
giei de activare, necesară producerii reacțiilor, 
adică a excesului necesar de energie potenţială 
din molecule, pentru ca ele se poată reacţiona. 
Energia de activare poate corespunde unei vitese 
mărite a mișcării de translație a moleculelor, a 
mișcării de oscilație a atomilor și a grupurilor de 
atomi cari formează molecula; ea poate proveni 
și din absorpția luminii sau a altor unde'electro- 
magnetice, din descărcări electrice, etc. 

1. Cintru [onany6a, KpyutaJlo; cintre; Lehr- 
gerüst; soffit scaffolding, centering; mintaâllvâny, 
boltozatállvány]. Cs.: Construcţie de lemn sau de 
metal, folosită ca tipar și ca susținere, în timpul 
construirii, pentru un arc sau o boltă de zidărie 
ori de beton. Elementele componente principale 
ale unui cintru sunt: mantaua, coroana, fermele, 
contravântuirile și dispozitivele de descintrare. | 
Mantaua e alcătuită din grinzișoare sau din dulapi 
ori scânduri înguste; ea constitue suprafața pe 
care se reazemă intradosul bolții sau al arcului, 
Piesele mantalei pot fi așezate alăturate sau dis- 
tanţate. În ultimul caz, la boljile și la arcele de 
beton, mantaua e acoperită cu o astereală de 
scânduri înguste. — Coroana e alcătuită din grinzi 
cu fața superioară tăiată curb, după curbura arcului 
sau a bolţii, și constitue elementul superior de 
contur al cintrului (asemănător tălpii superioare a 
grinzilor cu zăbrele), pe care se reazemă man- 
iaua. — Fermele sunt alcătuite din bare verticale 
și inclinate — și constitue elementele principale de 
rezistenţă ale cintrului. Ele se așază pe toată lățimea 
bolţii sau a arcului, în plane verticale, distanţate 
cu 1,5:::2 m, și sunt dispuse astfel, încât toate 
fermele unui cintru să fie încărcate egal, pentru 
a se deforma în același fel și pentru a da tasări 
egale. — Contravântuirile sunt formate din bare 
inclinate, așezate în plane verticale sau în plane 
orizontale, între ferme, și sunt destinate să soli- 
darizeze cintrele între ele, să împiedece flam- 
bajul pieselor cintrelor și să preia forțele ori- 
zontale cari acționează asupra acestora, asigurând 
rigiditatea întregului ansamblu. — Dispozitivele 
de descintrare sunt alcătuite din pene de lemn, 
din piese speciale de lemn, din saci de nisip, 
cricuri speciale, cutii de nisip, etc., cari sunt 
așezate sub talpa inferioară a fermelor, în punc- 
tele de rezemare, și servesc la coborirea cintrului 
după construirea bolții sau a arcului, pentru a 
fi demontat (v. Descintrare; Dispozitiv de des- 
cintrare). 

Din punctul de vedere al modului de reze- 
mare, se deosebesc: cintre rigide, ale căror 
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terme sunt rezemate în mai multe puncte, situate 
sub fiecare nod al tălpii inferioare; cintre flexi- 
bile, ale căror ferme sunt rezemate numai la 
capete, — și cintre mixte, ale căror ferme sunt reze- 
mate la capete în mai multe puncte, partea lor 
din mijloc rămânând nerezemată. — Din punctul 
de vedere al înălțimii de construcție, se deo- 
sebesc: cintre simple, formate dintr'o singură 
fermă, rezemată aproximativ la nivelul nașterilor 
bolții sau ale arcului (v. fig. I), — și cintre eta- 


l. Cintru simplu. 
1) astereală; 2) mania; 3) coroană; 4) fermă; 5) dispozitive 
de descinirare; a), b) și c) ordinea de executare a bolții. 


jate, formate din mai multe ferme suprapuse, 
rezemate unele pe altele (v. fig. 11). — Din punctul 
de vedere al 
modului de e- 
xecuție a fer- 
melor, se deo- 
sebesc(v.fig.IIl): 
cintre cu mon- 
tanţi, cintre cu 
susțineri în e- 
vantaliu, cintre 
cu susțineri ra- 
diale, cintre cu 
grinzi cu con- 
tralișe, cintre 
cu grinzi cu 
zăbrele, cintre 
cu grinzi în arc, 
cintre combi- 
nate (cu grinzi 
cu zăbrele şi Ji. Cintru etajat (jumătatea din stânga). 
cu susțineri in- 1) manta; 2) coroană; 3).::5) ferme; 6) dis- 
clinate sau cu pozitiv de descintrare, 
montanți, cu i 

două tipuri de grinzi cu zăbrele, etc.), cintre cu 
grinzi armate, etc. 

La proiectarea și executarea cintrelor trebue 
să se dea acestora o contrasăgeată, pentru ca, 
după descintrare, bolta sau arcul să aibă forma 
stabilită în proiect. Valoarea contrasăgeții cintrului 
se stabilește în funcțiune de săgeata arcului sau 
a bolții provenită din greutatea proprie a aces- 
tora, de săgeata suplementară provenită din re- 
tragerea betonului și din variațiile de temperatură, 
de deformația elastică a cintrelor, provenită din 
încărcările pe cari trebue să le susțină, de de- 
formaţia permanentă a cintrelor, provenită, în 
special, din strivirea lemnului la rosturi, la reazeme 
și la îmbinări, — și de săgeata suplementară, 
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provenită din deformația orizontală a infrastructurii 


1. Ciocănirea încălțămintei [ynnornenne 06y- 


sub acțiunea împingerii orizontale a arcului sau | Bu; battre la tige; Ausklopfen des Schafis; pom- 


a bolții. 


meling-up of the upper; cipâfelsâresz kiverese). 


16 


17 1 


NI. Diferite tipuri de cintre (scheme). 


1) cintru rigid, cu montanți; 


2)---4) cintre rigide, cu susțineri în evantaliu; 5) și 6) cintre rigide, cu susțineri radiale; 


7) cintru rigid, etajat, reticulat; 8) cintru rigid, cu grinzi cu contrafișe; 9) cintru mixt, cu grinzi cu contrafișe; 10) cintru 

tiexibil, cu grindă cu zăbrele; 11) cintru rigid, cu grindă cu zăbrele de rigidizare și susțineri inclinate; 12) cintru flexibil, 

cu ferme articulate și tirant; 13) și 14) cintre flexibile combinate; 15) cintru flexibil, cu conitrafișe; 16) ciniru cu fermă 
în arc și tiranți; 17) și 18) cinire flexibile, combinate, cu grinzi cu zăbrele de rigidizare. 


Cintrele de lemn sunt folosite cel mai des. 
Se execută din lemnărie rotundă, semirotundă, 
sau ecarisată, Cintrele metalice sunt folosite, în 
special, la lucrări cu mai multe deschideri iden- 
tice (de ex. poduri), pentru a putea fi folosite 
pe rând la toate deschiderile, sau la lucrări la 
cari executarea cintrelor de lemn nu e posibilă, 
din cauza dificultăților de rezemare (de ex.: la 
deschideri mari de poduri peste ape adânci sau 
navigabile, sau la poduri peste o vale foarte 
abruptă, între două tuneluri așezate faţă în faţă; 
în aceste cazuri, cintrele se execută în arc cu 
trei articulaţii, cele două porţiuni de arc fiind 
montate separat și numai asamblate la locul 
lucrării), 


Ind. piel.: Operaţiunea prin care se realizează 
o formă exterioară a încălțămintei corespunzătoare 
calapodului pe care se lucrează, prin lovirea ei. 
Astfel se îndepărtează toate cutele rămase dela 
tragerea pe calapod, fețele căpătând forma lor defi- 
nitivă. Ciocănirea se execută manual sau cu o ma- 
şină înzestrată cu o tobă pe care sunt fixate rânduri 
de role de oțel libere pe ax, paralele cu supra- 
fața tobei, de jur împrejurul suprafeței acesteia. 
Prin mișcarea rapidă de rotaţie care se imprimă 
tobei, rolele lovesc încălțămintea, care e fixată 
pe un suport. 

Mașina de ciocănit e înzestrată și cu o tobă 
de răzuit, pentru curățirea nodurilor cari s'au 
format în partea inferioară a vârfului, în cursul 


operațiunii de tras, cum și cu un cilindru de fier 
încălzit şi cu o perie de piele, cari servesc la 
îndepărtarea cutelor formate în părți în cursul ace- 
leiași operațiuni. 

1. Ciontolire [oraenenae Maca OT KOCTEÑ; 
separtiaon de la viande de l'ossature; Fleischtren- 
nung vom Gerippe; meat separation from the 
ossature; huslevăgăs]. Ind. alim.: Operaţiunea 
de separare a țesutului muscular de pe oase, 
executată manual, ca primă fază a fabricării pre- 
paratelor de carne. Ciontolirea trebue condusă 
astfel, încât tesutul muscular (carnea) să nu fie 
ciopârțit şi să poată fi sortat imediat pe calități. 
Ciontolirea e precedată, ca fază pregătitoare, 
de desfacerea carcasei animalului sacrificat, în 
părți distincte, de-a-lungul mușchilor principali și 
prin articulațiile principale. 

e. Circuit electric antifază [4B8yXTAKTHAA CXe- 
Ma; montage symmstrique; Gegentaktstromkreis; 
push-pull circuit; elleniitemă áramkör]: Circuit care 
conține două elemente similare, cari funcționează 
în opoziție de fază a tensiunilor electrice alter- 
native armonice, producând la ieșire componente 
aditive ale semnalului electric și anulând anumite 
produse nedorite. — Amplificatoarele antifază şi 
oscilatoarele anțifază sunt exemple de circuite 
anțifază. 

s. ~ electric antirezonant [3arpa qa:ormaii 
PanbTp; circuit électrique antiresonnant, circuit 
oscillant parallèle; Parallelschwingkreis; antireso- 
nance circuit, parallel-resonance circuit, rejector 
circuit; párhuzamos nezgőkör]: Circuit elec- 
tric format în principal din legarea în paralel a 
unei bobine cu un condensator. Prezintă feno- 
menul de rezonanță de curent — prin opoziție 
cu circuitele electrice de rezonanță, formate prin 
legarea în serie a unei bobine cu un conden- 
sator și cari prezintă rezonanță de tensiune. 

4. ~ electric cu întoarcere prin pământ [uenb 
C BO3BpaTOM Yepe3 3M0; circuit à retour 
par la terre; Stromkreis mit Erdriickleitung; ground- 
return circuit; földvisszavezetéses áramkör]: Cir- 
cuit electric care are pentru ducere un conductor 
(sau două, sau mai multe conductoare în paralel), 
iar pentru întoarcere, pământul, 

& ~ electric de apel [ien NOChIJIKH Bbl- 
3oBa; circuit d'appel; Rufstromkreis; ringing circuit; 
felhivó áramkör]: Circuit electric alimentând un 
curent de apel care permite operatorului dela 
centrala telefonică de instituție să facă apelul 
posturilor dela această centrală fără folosirea unui 
inductor de mână. 

& ~ electric de asculire [naccuBHaa OTBerT- 
BieHHaA menb; circuit d'aiguisage; Schărfen- 
stromkreis; sharpening circuit; €lesit& áramkör]. 
Telc.: Cuadripol electric care transformă o impulsie 
dreptunghiulară sau lent variabilă în timp, într'o 
impulsie ascuţită, care variază repede în timp. 
Se realizează adeseori, în mod simplu, cu ajutorul 
unui circuit de derivare pasiv. 

7, ~ electric de axare [konTyp, oceBoii pery- 
JATOp; circuit d'axer; Achsenstromkreis; axing cir- 
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cuit; tengelyvâlt6 áramkör]: Cuadripol-electric folo- 
sit în tehnica impulsiilor, care schimbă axa impulsii- 
lor, fără a le schimba forma. Se deosebesc axarea 
pozitivă, în care valoarea medie a impulsiilor la 
ieşirea din circuit e mai mare decât la intrare, 
şi axarea negativă, la care valoarea medie la 
ieșire e mai mică decât la intrare. Acţiunea de 
axare se poate face continuu, sau periodic, sin- 
cronizat. 

s. ~ electric de compensație [komnencarnone 
Haa enb; circuit de compensation; Kompen- 
sationsstromkreis; circuit of compensation; kom- 
penzáló áramkör]. Elt.: Circuit electric, cu ajutorul 
căruia se compensează, prin aport de energie, 
energia (de obiceiu în înaltă frecvență) parţial 
disipată în alt circuit electric, numit, în acest caz, 
circuit compensat. 

9, ~ electric de ieșire [Bblkonnaa men; 
circuit électrique de sortie; Ausgangskreis; output 
circuit; belépési áramkör]: Ultimul circuit electric 
al unui cuadripol, din care fac parte bornele sale 
de ieșire sau bornele sale secundare. 


10, ~ electric de intrare [BxonnHaa menb; cir- 
cuit électrique d'entrée; Eingangskreis; input cir- 
cuit; kilépési áramkör]: Circuitul unui aparat de 
recepție, care serveşte la acordarea acestuia 
pe frecvențele de recepție. 


1u. ~ electric de operare matematică [əJieK- 
TpHieckiaA Henb C MaTremaTrHuecioe onepu- 
poBaHnue; circuit électrique d'opération mathé- 
matique; elektrischer Stromkreis für mathematische 
Operationen; electric circuit of mathematical ope- 
ration; villamos áramkör matematikai operációval]. 
Mat., Elt.: Multipol la care tensiunea instantanee 
dintre bornele de ieșire se obține efectuând o 
anumită operațiune matematică cu tensiunile in- 
stantanee dintre bornele de intrare (și, eventual, 
masa circuitului). Circuitele se numesc după felul 
operațiunilor matematice. 

Circuitul de adunare e un multipol la care 
tensiunea instantanee dintre bornele de ieșire e 
proporțională cu sumatensiunilor instantanee dintre 
bornele de intrare și masa circuitului. Se reali- 
zează cu ajutorul circuitelor electronice și al 
amplificatoarelor cu reacţie. Se foloseste în special 
în mașinile matematice de tip analogic, și la 
integratoare. 

Pentru adunarea a numai două mărimi, circuitul 
se reduce la un amplificator cu două tuburi electro- 
nice, având o sarcină anodică comună; tensiunile de 
adunat se aplică pe grilă, iar ieșirea se consideră 
între masă și anod. 

Circuitul de derivare e un cuadripol la care 
tensiunea instantanee între bornele de ieșire e 
proporțională, în fiecare moment, cu derivata în 
raport cu timpul, a tensiunii dela intrare. Se reali- 
zează cu un circuit serie rezistență-capacitate, la 
care tensiunea de ieşire se ia la bornele rezis- 
tenței. Se folosește mai ales în tehnica impulsiilor, 
pentru obținerea unei impulsii ascuțite, plecând 
dela un semnal dreptunghiular. 


+? 
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Circuitul de împărțire e un multipol la care 
tensiunea instantanee de ieșire e proporțională, 
în fiecare moment, cu câtul a două tensiuni instan- 
tanee aplicate la bornele de intrare ale circui- 
tului. Se folosește în mașinile matematice și în 
unele servomecanisms. 

Circuitul de înmulțire e un multipol la care 
tensiunea instantanee de ieşire e proporţională, 
în fiecare moment, cu produsul tensiunilor in- 
Stantanse aplicate la bornele de intrare. Se folo- 
sește în mașinile matemalice și în unele servo- 
mecanisme. 

Circuitul de integrare e un cuadripol la care 
tensiunea instantanee dintre bornele de ieșire 
e proporțională, în fiecare moment, cu integrala 
în raport cu timpul a tensiunii instantanee dela 
intrare, Se realizează, fe cu ajutorul unui circuit 
serie rezistență-capazitate, la care tensiunea de 
ieșire se consideră la bornele capacităţii, fie, 
mai bine, cu montaje de amplificatoare cu re- 
acțiune. Se folosește atât în tehnica impulsiilor, 
cât și în mașinile matematice, la integratoare. 

Circuitul de logaritmare e un cuadripol la 
care tensiunea instantanee dintre bornele de 
ieșire e proporțională, în fiecare moment, cu 
logaritmul tensiunii instantanee la intrare. Se poate 
realiza cu ajutorul unui tub electronic, având o 
rezistență foarte mare, în serie cu grila de co- 
mandă, ieșirea fiind la bornele rezistenței ano- 
dice. Se folosește mult în voltmetrele electronice 
logaritmice, cari dau o indicație proporțională cu 
logaritmul tensiunii aplicate. 


Circuitul de ridicare la putere e un cuadripol 
la care tensiunea instantanee dintre bornele de 
ieşire e, în fiecare moment, proporțională cu ten- 
siunea instantanee la intrare, ridicată la o putere 
dată. Se folosesc în special circuite de ridicare 
la pătrat, realizate cu ajutorul tuburilor electronice 
cari funcționează în puncte în jurul cărora carac- 
teristica poate fi aproximată cu o parabolă pă- 
trațică. Se folosește în mașinile matematice. 


Circuitul de scădere e un multipol la care 
tensiunea instantanee dintre bornele de ieșire e 
proporțională, în fiecare moment, cu diferența 
dintre două tensiuni aplicate între bornele de 
intrare ale sistemului. Se realizează cu ajutorul 
unui amplificator diferenţial. Se folosește atât în 
mașinile matematice, cât şi la măsurarea mărimi- 
lor electrice, la servomecanisme, etc. 

1. Circuit electric echivalent [>rBuBanenruaa 
menb; circuit équivalent; Ersatzstromkreis; equi- 
valent circuit; pâtâramkăr]. Elt.: Combinaţie de ele- 
mente care, în domeniul care interesează, are o ca- 
racteristică electrică echivalentă (aceeași impedan- 
tă, etc ) cu aceea a circuitului sau a dispozitivului 
care funcționează efectiv și al cărui echivalent este. 

2, electric eliminator [3arpamarormnii 
PHabTp; circuit €liminateur; Ausscheidungsstrom- 
kreis; eliminatory circuit; válaszió áramkör]. Radio: 
Circuit electric acordat pe o anumită frecvență, care 
se introduce într'un lanţ de transmisiune pentru a 
Impiedeca transmiterea oscilaţiilor cari au fre- 


cvența pe care e acordat. În forma lui cea mai 
simplă,circuitul eliminator e format dintr'un cir- 
cuit antirezonant, 
montat în serie 
(v. fig. a), sau din- 
tr'un circuit rezo- 
nant, montat în 
derivație (v. fig. b) 
între două secțiuni 
ale lanțuluide trans- aL 

misiune. Prima dis- c 

poziție e recoman- pi 

dată când sec- 

țiunea a doua are 
o impedanță de 
intrare mică, iar 
a douaerecoman- 
dată când prima 
secțiune are o im- 
pedanţă de ieșire 
mare. 

s. „electric fantomă cu pământul [panro- 
MHaA renerpapnaa enb; circuit composite; Si- 
multanleitung; simplex circuit; fâldelt fantomăram- 
kör]. Telc.: Circuit fantomă format dintr'o pereche 
de fire în paralel, cu întoarcere prin pământ. — 
Sin. Circuit semifantomă. 

a. ~ electric intermediar [npomeatyrounbrit 
KOHTYp; circuit intermédiaire;  Zwischenkreis; 
intermediate circuit; közbenső áramkör]. Radio: Cir- 
cuit de acord, intercalat între două circuite osci- 
lante, cuplat și acordat cu fiecare dintre ele. E con- 
stituit, de obiceiu, de un ansamblu de două bo- 
bine, cuplate inductiv cu circuitele oscilante re- 
spective și legate printr'un condensator variabil. 
Se folosește, de exemplu, pentru mărirea selec- 
tivităţii recepției în radiocomunicații — și pentru 
eliminarea paraziţilor. 

s. „electric longitudinal [nponoJbnaanenb; 
circuit longitudinal; Lăngsleitung; longitudinal cir- 
cuit; hossz-ăramkăr]. Telc.: Circuit format dintr'un 
fir telefonic (sau din două ori mai multe fire te- 
lefonice în paralel) cu întoarcere prin pământ, 
sau prin oricari alte conductoare, afară de cele 
din compunerea circuitului metalic. 

s. ~ elec'ric metalic [MeraniInuecnaa nenb; 
circuit métallique; Metallisierstromkreis; metalic 
circuit; fem-âramkâr]: Circuit electric din care nu 
face parte solul sau pământul. 

7, ~ electric rejector [3arpanaromaa enb; 
circuit électrique rejecteur, circuit électrique bou- 
chon; Sperrkreis; rejector circuit, block circuit; 
záró áramkör]: Circuit electric antirezonant, montat 
în linia de alimentare a unui receptor și acordat 
pe frecvenţa care trebue blocată. — Sin. Circuit 
buşon. i 

s. ~ electric superfantomă [cgepxlpanrom- 
Haa uenb; circuit superphantore; Achterkreis; 
<uperphantom circuit; szuperfantom áramkör]. Telc.: 
Circuit telefonic combinat, obținut din combinarea 
a dovăcircuite fantomă, cari, la rândul lor, suntobți- 
nute fiecare din combinarea a două circuite reale. 
Cu montajul cu două fantome şio superfantomă se 


£ 


Montarea circuitului eliminator în lan- 
ful de transmisiune. 
a) circuit artirezonant montat în se- 
rie; b) circuit rezonant montat în: 
derivație; C) capa:itate; L) inductanţă; 
A) şi B) secțiuni ale lanţului de tirans- 
misiune. 


pottransmite simultan, fără interferenţe mutuale, pa- 
tru convorbiri telefonice pe circuitele reale, douăpe 
circuitele fantomă şi una pe circuitul superfan- 
tomă, deci în total șapte convorbiri distincte, În 
practică, circuitele superfantomă se folosesc rar, 
din cauza dificultății de a obține anțiinductarea 
lor față de circuitele fantomă și faţă de cele reale, 
ceea ce are ca rezultat un sgomot permanent, 
care perturbă convorbirea. 

“4. Circuit-poartă [u3mepnreJbHaa nenb; cir- 
cuit porte; Stromkreistiir; door circuit; áramkör- 
kapu)]. Elt.: Cuadripol care prezintă o rezistență 
de tran:far infinită în momentele în cari e „in- 
chis” și o rezistență de transfer mică și con- 
stantă, în momentele în cari e „deschis“. Co- 
manda „închiderii“ și „deschiderii“ se face prin 
impulsii. Există circuite-poartă cari rămân deschise 
numai cât timp se aplică o impulsie de ampli- 
tudine şi polaritate convenabilă pe electrodul de 
comandă al circuitului. La alte tipuri, poarta e 
deschisă de o impulsie și închisă de alta, am- 
bele irebuind să aibă amplitudini și durate con- 
venabile, destul de mari. 

Circuitele-poartă se folosesc la circuitele de 
numărat și:în reprezentarea pe ecranul oscilo- 
grafului catodic a mărimilor electrice. 

2. Circuit telefonic suprapus [naJontennbrii 
myeii; circuit superpos6; zusätzlicher Strom- 
kreis; superposed circuit; adalék áramkör]. Telc.: 
Cale telefonică adițională, obținută din unul sau 
din mai multe circuite prevăzute normal pentru 
alte căi, astfel încât toate căile să poată fi folo- 
site simultan, fără interferență mutuală. 


s. Citronelal [uurponeunaJb; citronnellal; Citro- 
nelal; citronelal; citronnellâl]. Chim.: 


CHg—C=CH—CHg—CHa— CH — CHz—CHO 
| 
CHg CHa 


Aldehidă din clasa terpenilor aciclici, care se gă- 
seşte în uleiurile eterice de eucalipt, de lămâie 
şi de melisă. E dextrogiră și are p. f. 204°. 

4. Ciuntire (ncramenue COB; mutilation (de 
la parole transmise); Wortverstimmelung; clip- 
ping; sz6csonkitâs]. Telc.: Pierderea părţilor ini- 
țiale sau finale ale cuvintelor sau ale silabelor, 
datorită funcţionării imperfecte a dispozitivelor 
unui circuit telefonic acționat de voce. 

5. Ciur [rpoxor, CHTO, pemero; crible; Sieb; 
screen; rosta]. Tehn.: 1. Țesătură de fire metalice 
sau tablă perforată, având ochiuri cu dimen- 
siuni mai mari decât 1 mm, folosită pentru sepa- 
rarea prin cernere a granulelor de diferite mă- 
rimi ale unui material granular, sau pentru sepa- 
rarea unui fluid de corpurile solide pe cari le 
conține. — Țesăturile se execută cu ochiuri poli- 
gonale, de obiceiu pătrate, iar tablele perforate 
se execută cu ochiuri circulare sau poligonale 
(pătrate, dreptunghiulare,  rombice,  hexago- 
nale, etc.). Dimensiunile ochiului, distanța dintre 
ochiuri, modul de aranjare a lor, cum şi diame- 
4rul firului țesături, respectiv grosimea tablei, 
sunt standardizate. În standarde, ciururile sunt 
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notate cu numere, egale cu mărimea diametrului 
sau a laturii interioare a ochiului de ciur (expri- 
mată în milimetri). Țesăturile și tablele perforate 
ale căror ochiuri au dimensiuni mai mici decât 
1 mm se numesc site. — 2. Unealtă constituită, 
în principal, dintr'o țesătură metalică sau dintr'o 
tablă perforată (cu ochiuri ale căror dimensiuni 
sunt mai mari decât 1 mm) plană sau în formă 
de cilindru sau de trunchiu de con, montată pe 
una sau pe mai multe rame de lemn sau de metal, 
şi care e folosită la separarea prin cernere a gra- 
nulelor de diferite mărimi ale unui material sau 
pentru separarea unui fluid de corpurile solide 
pe cari le conţine. Ciururile sunt foloste la ana- 
liza granulometrică a materialelor, la eliminarea 
granulelor de var nestins din laptele de var, la 
sortarea seminţelor, la -obținerea sorturilor de 
agregate minerale pentru lucrări de construcție, 
la clasarea minereurilor, etc. — 

Din punctul de vedere al mobilităţii lor, se 
deosebesc ciururi fixe și ciururi mobile. 

Ciururile fixe pot fi așezate orizontal (pentru 
fluide) sau inclinat (pentru materiale granulare). 
Ciururile inclira!e pot avea inclinație mică, ma- 
terialul fiind mișcat pe ele prin mijloace meca- 
nice, sau pot avea inclinație mare (:0-::45*), ma- 
terialul mişcându-se pe ele prin gravitație. Mate- 
rialul poate fi adus pe ciur la partea superioară 
a lui (manual, cu lopata, — sau mecanizat, cu benzi 
transportoare, cu transporloare cu cupe, cu ra- 
clete, etc.), sau poate fi arunca! de jos în sus, 
cu lopata (de ex. la ciururile de șantier). 

Ciururile mobile pot fi așezate orizontal sau 
puțin inclinat. Ele pot fi acționate manual sau prin 
dispozitive mecanice. După felul mișcării se deo- 
sebesc: ciururi oscilante, cari execută o mișcare 
de „du-te, vino“, în planul lor, sau o mișcare 
pendulară; ciururi vibrante cu ramă mobilă, la 
cari mecanismul de p-oducere a vibraţiilor acțio- 
nează asupra ramei; ciururi vibrante cu ramă fixă, 
la cari mecanismul de producere a vibrațiilor 
acționează asupra suprafeţei de cernere; ciururi 
cu impact, cari sunt scuturate prin aplicarea de 
lovituri, la intervale rare; ciururi rotitoare, consti- 
tuite dintr'un cilindru care se rotește în jurul 
axului său; etc. 

o. Ciuruire [npocenBanue; criblage; Sieben; 
screening; rostálás]. Tekn.: Cperaţiunea de sepa- 
rare, cu ajutorul ciururilor, a granulelor de dife- 
rite dimensiuni ale unui material granular, sau 
de separare a unui fluid de corpurile solide 
pe cari le conține. Granulele, respectiv corpurile 
solide, sunt separate prin trecerea materialului 
granular, respectiv a fluidului, prin unul sau prin 
mai multe ciururi (de obiceiu suprapuse). Prin 
ciuruirea cu un singur ciur, separarea materialelor 
granulare se poate face numai în două clase 
(sorturi): în sortul format din granule cu dimen- 
siuni mai mari decât ale ochiurilor ciurului (cari 
rămân pe ciur) şi în sortul format din granule cu 
dimensiuni mai mici decât ale ochiurilor ciururi- 
lor (cari trec prin ciur). Prin trecerea succesivă 
a materialului prin mai multe ciururi cu ochiuri 
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de mărimi diferite, se pot separa unu sau mai 
multe sorturi de material, cu granule de mărimi 
cuprinse între două limite; pentru a obține n sorturi 
de material sunt necesare n—1 ciururi diferite. 

1. Clacare [apoGoii (u3onaropa); claquags; 
Durchschlag; disruptive discharge; âtătes]. Elt.: 
Străpungerea materialului dielectric dintr'un ele- 
ment de circuit sau dintr'un aparat electric, sub 
o tensiune superioară celei corespunzătoare rigi- 
dității dielectrice a materialului respectiv. 

2. Clachetă [xnonymra; claquette; Klaquett; 
claquette; klakett]. Cinem.: Tablou cu inscripții, 
care se filmează la începutul fiecărui cadru al 
filmelor artistice, în vederea identificării ulterioare 
a cadrului respectiv (în scopul prelucrării și al 
montării). De obiceiu, pe clachetă sunt notate: 
numirea filmului, felul filmării (sincronă sau mută), 
numărul de ordine al cadrului din scenariul regi- 
sorial și numărul de ordine al dublului (al filmării 
repetate a aceluiași cadru), 

3. Clădire [3ranue, crpoenue, coopye une, 
HOM; bâtiment; Gebäude; building; épület]. Arh., 
Cs.: Construcție supraterană alcătuită din pereți, 
planșeuri, acoperiș, şi din alte elemente de con- 
strucție auxiliare (ferestre, uși, scări, ełc.), care 
serveşte la adăpostirea oamenilor, a animalelor, 
a materialelor, a unor instalații sau utilaje, a unor 
servicii sau instituții publice, etc. 

Din punctul de vedere al destinaţiei, clădirile 
se împart cum urmează: clădiri de locuit (case, 
vile, blocuri, etc.), clădiri de utilitate publică (clă- 
diri de administraţie, școale, muzee, teatre, băi, 
gări, etc.), clădiri industriale (hale de fabrici, 
centrale, remize, uscătorii, etc.), clădiri pentru 
depozitarea produselor sau a mărfurilor (magazii, 
silozuri, docuri, etc.) şi clădiri agricole (grajduri, 
sere, etc.). Clădirile de utilitate publică și cele de 
locuit cari au aspect și proporții monumentale se 
numesc edificii. 

4. Clapet electric [91eKTpHYeCKHĂ KnanaH; 
clapet slectriquz; elektrische Klappe; eleztric 
clack; villamos csapanttyu]. Elt.: Dispozitiv elec- 
tric format, în principal, din doi electrozi disi- 
metrici, cufundați într'un electrolit, care permite 
curentului electric să treacă prin electrolit într'un 
singur sens. — Sin. Supapă electrolitică. 

s. Cleisen, balon ~ [konGa Haneiisena; ballon 
C.; C.-Kolben; C.'s flask; C. lombik]. Chim.: Reci- 
pient de sticlă, folositîn laborator 
pentru distilări în vid. E constituit 
dintr'un balon sferic, dintr'un gât 
cu două ramuri și untub de sti- 
clă pentru ieșirea vaporilor. 

s. Clemensen, metoda ~ 
[enoco6 KHnemencena; méthode 
C; C.-sches Verfahren; C.'s 
method; C. eljárás]. Chim: 

Metodă de reducere a grupării Balon Cleisen. 
carbonil cu zinc amalgamat şi 
acid clorhidric, 

7, Cleşte de scoatere a crampoanelor [KIIeuru 
ANA BbITACKHBaHHA KOCTbUIEH; pince à cram- 
pons; Szhienennagelzange; spike tongs; sinszeg- 


fogó]. C. f.: Unealtă formată dintr'un cleşte 
ale cărui mânere sunt legate printr'o articu- 
lație de capătul unsi 
pârghii asemănătoare 
cupârghiade cale (v.). 
Pentru scoaterea cram- 
poanelor, se prinde 
capul cramponului în- 
tre fălcile cleștelor și 
se apasă pe capătul Cleşte de scoaterea a crampoa- 


a a : Gs nelor. 
pârghiei, al cărei că! 1) cleşte; 2) pârghie; 3) sabotul 
calu se sprijine pe co- pârghiei; 4) călcâiu. 
roana şinei. 


s. Cleşte fixe [knemu IIA nu; tenaille fixe; 
feste Zange; fixed tongs; fix fogó]. V. sub Cleşte 
pentru şine. 

9. ~ mobile pentru transportat șine [Kema 
ANA nepenBuzenua MAH; tenailles à rails; Schie- 
nentragzange; rail tongs; sinszállitási fogó]. V. 
sub Cleşte pentru șine. 

10. Cleşte pentru traverse [iei AIA MUA; 
tenaille pour traverses de chemin de fer; Eisen- 
bahnschwellenzange; railway sleeper tongs; talp- 
fa-fogó]. C. f.: 
Cleşte de di- 
mensiuni mari 
(lung de cca 
85 cm), cu fšl- 
cile arcuite și 
terminate cu 
câte uncioc as- 
cuțit și cu må- 
nerele termina- 
te cu un ochiu (circular sau oval), folosite la ma- 
nipularea traverselor de cale ferată, când sunt 
introduse sau scoase din cale. 

1+ Clidonograt [k14 nonorpab;klydonographe; 
Klydonograph; klydonograph; klidonogrâf]. Elt.: 
Aparat în care efluviile sau egretele înregis- 
trate fotografic (figurile Lichtenberg) permit de- 
tactarea supratensiunilor, determinarea naturii, a 
polarității şi a ordinului lor de mărime. Se com- 
pune dintr'un electrod fix cu vârf care apasă un 
film fotografic rotitor pe un cilindru rotitor. La 
apariția unei supratensiuni între electrod și cilindru, 
se produce o descărcare care provoacă pe film 
figuri Lichtenberg, din a căror formă și mărime 
se deduc amplitudinea și polaritatea tensiunii de 
descărcare cum și inclinarea frunții undei mobile 
respective. Aparatul se racordează la linia elec- 
trică prin intermediul unui divizor de tensiune 
capacitativ. El dă o precizie de evaluare cuprisă 
între cca 15 și 30%. 

12. Clorfenoli [xnopobenonbi; chlorphsnols; 
Chlorphenole; chlorphenols; klârfenolok]. Chim.: 
Compuși obținuți prin clorurarea fenolului. Se 
formează, în părți egale, orto- și para-clorfenol, 
iar prin clorurare mai avansată, 2,4- și 2,6-di- 
clorfenoli, și, final, 2, 4, 6-triclorfenol. 

Orto-clorfenolul e un lichid cu p. t. 70°, 
p. f. 175%, cu miros neplăcut și persistent, solu- 
bil în soluție de sodă. Se prepară industrial prin 
încălzirea o-diclorbenzenului cu alcalii și săruri 


Cleşte peniru traverse. 
a) vedere laterală; b) vedere de sus. 


de cupru sub presiune puternică. O-clorfenolul e 
întrebuințat la prepararea brenzcatehinei, a oxi- 
mercurortoclorfenolatului de sodiu, HOr'g: CeHa: 
CIONa, care e întrebuințat ca săpun desinfectant, 
iar amestecat cu sulfat de sodiu, cu un colorant 
și păcură, ca baiţ. 

+. Para-clorfenolul se prezintă în cristale foarte 
puțin solubile în apă și foarte solubile în alcool 
şi în eter, cu p.t. 37° şip.f.217%; are miros ne- 
plăcut şi persistent. Se poate prepara prih: ac- 
țiunea clorurii de sulfuril asupra fenolului; încăl- 
zirea p-diclorbenzenului la 190:::195%, cu leșie 
de sodiu în soluție de alcool metilic. 

e. Clorului, isotopii ~ [u3oronbi xJnopa; 
isotopes du chlore; Chlorisotope; chlorine iso- 
topes; klór-izotópok]. Fiz.: Se cunosc următorii 
isotopi ai clorului: clorul 33, care se desinte- 
grează cu emisiune de pozitroni, cu timpul de 
înjumătățire de 2,4 s, obținut prin reacțiile nucle- 
are Sê? (d, n) CI38, S33 (p, n) CI%; clorul 34, care se 
desintegrează cu emisiune de pozitroni, cu timpul 
de înjumătățire de 33 min, obținut prin reacţiile 
nucleare P8! (a, n) Cl%, S% (d, n) C134, S%2 (t, n) 
CI4, CI (n, 2n) CI34, CI35 (y, n) CI3; clorul 35, 
care se găsește în proporție de 75,4% în clorul 
natural; clorul 36, care se desintegrează cu emi- 
siune de pozitroni sau prin captură K, cu timpul 
de înjumătățire de 2: 106 ani, obținut prin reac- 
țiile nucleare CI (n, y) CI26, CI35 (d, p) CI; 
clorul 37, care se găsește în proporție de 24,6% 
în clorul natural; clorul 38, care se desintegrează 
cu emisiune de electroni, cu timpul de înjumă- 
tățire de 38,5 min, obținut prin reacțiile nucleare 
CI (d, p) CI, CI% (n, y) CI8, K4 (n, y) CI8, 

3, Coală de autor [aBropcuuii JIucr; feuille 
d'auteur; Autorbogen; author paper sheet; szer- 
zőiv]. Arte gr.: Unitate de măsură a „volumului“ 
părții elaborate de autor dintr'o lucrare editată 
sau destinată editării, egală cu 40 000 de semne 
tipografice, respectiv cu 3000 cm? de desen. 
Servește ca indice de apreciere a muncii autorului. 

4, ~ de editură [usnarenrcină JIHCT; feuille 
d'édition; Ausgabebogen; edition sheet; kiadâiv]: 
Unitate de măsură a „volumului“ unei opere edi- 
tate sau destinate edițării, egală cu 40 000 de 
semne tipografice, respectiv cu 3000 cm? de desen. 
Se măsoară în coale de editură atât partea elaborată 
de autor, cât și cea adăugită de editură (prefața 
editurii, comentarii redacţionale, colonțitluri, ilus- 
traţii şi vignete adăugite de editură, etc.). Servește 
ca indice de apreciere a producţiei editurii. 

s. ~ de hârtie [(Gymaxtnbiii IHCT; feuilie de pa- 
pier; Papierbogen; sheet of paper; papiriv]: Hârtie 
de formă dreptunghiulară și de format mare, folo- 
sită la tipărit, la scris, desenat, împachetat, etc. 
Coalele de hârtie pentru tipar au formatele de 
540X 840, 610X860, 700X 1000 și 700 X 1080 mm. 

o. ~ detipar[neuarubiii nucr; feville d'impres- 
sion; Druckkogen; printed sheet; nyomdaiiv]: Unitate 
de măsură a volumului unei lucrări tipărite, egală cu 
o jumătate de coală de hârtie (v.) tipărită; servește 
ca indice de apreciere a muncii prestate în întreprin- 
derile poligrafice pentru realizarea lucrărilor. 
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7, Coastă (npurBop (CKOHHbIÄ AH ABEp- 
HOă); batice; Schlagleiste; frame ledge; ütközőléc]. 
Ind. lemn.: Riglă (cu secţiune dreptunghiulară sau 
profilată) aplicată pe latura din spre axa de si- 
metrie a unei uși sau a unei ferestreduble de 
mobilă, pentru a asigura o închidere etanşă. — 
Sin. (impropriu) Şlaglaist. 

s. Cobaltului, isotopii ~ [u3oronbI noGanbra; 
isotopes du cobalt; Kobaltisotope; cobalt isoto- 
pes; kobalt-izotâpok]. Fiz.: Se cunosc următorii 
isotopi ai cobaltului: cobaltul 55, care se des- 
integrează cu emisiune de pozitroni, cu timpul 
de înjumătățire de 18,2 ore, obținut prin reac- 
tiile nucleare Fe% (d, n) Co5, Fe54 (p, y) Co55; 
cobaltul 56, care se desintegrează cu emisiune 
de pozitroni, cu timpul de înjumătățire de 72 de 
zile, obţinut prin reacțiile nucleare Fe%6 (d, 2n) 
Co56, Fe (a, np) Co56, Ni5 (d, a) Co%; cobal- 
tul 57, care se desintegrează prin captură K, cu 
timpul de înjumătățire de 270 de zile, obținut 
prin reacțiile nucleare Fe% (d, n) Co*?, Fe% (p, 7) 
Co; cobaltul 58, care se desintegrează cu emi- 
siune de pozitroni sau prin captură K, cu timpul 
de înjumătățire de 72 de zile, obţinut prin reac- 
tiile nucleare Mn55 (a, n) Co, Fe5 (d, n) Co5, 
Fe58 (p, n) Co58, Fe56 (a, np) Cos, NI% (d, a) 
Co58; Ni5 (n, p) Co58; cobaltul 59, care eisotopul 
natural al cobaltului; cobaltul 60, care se desinte- 
grează cu emisiune de electroni, cu timpul de înju- 
mătățire de 5,3 ani, obținut prin reacţiile nucleare 
Co% (d, p) Co60, Co% (n, y) Co$0, Nit2 (d, 2) Co, 
CuôS (n, a) Co® (se cunoaște și un isomer al co- 
baltului 60, care se desintegrează cu emisiune de 
electroni, cu timpul de înjumătățire de 10,7 min). 

9. Coeticient de aderență [o»bbaunenr 
cuenNeHHA; coefficient d'adherence; Adhărenz 
coeffizient; adhesion coeficient; csatolăsi tényező]: 
Coeficient de frecare corespunzător unei frecări 
egale cu aderenţa (v.). 

10. Coeficient de atenuare: Sin. Atenuare (v.). 

u. Coeficient de corecție |[nonpaBounblă K090- 
uunenr; coefficient de correction; Korrektur- 
koeffizient; correction coefficient; javitâtenyez8]. 
Metr.: Numărul cu care trebue înmulțită o indi- 
cație a unui instrument de măsură, pentru a ob- 
jine valoarea mărimii măsurate. 

12. Coeficient de directivitate al unei antene [ko- 
2pbnunenru nanpaBrennocTra ARHTEBbI; coef- 
ficient de directivite d'une antenne; Antennen- 
richifaktor; directivity coefficient of an antenna; 
antenna-irânyszâm]. Radio: Numărul de decibeli 
corespunzător raportului dintre pătratul intensității 
câmpului radiat în direcţia la care se referă coefi- 
cientul și media pătratelor intensităților câmpurilor 
radiate în toate direcțiile spațiului, câmpurile fiind 
măsurate la distanță destul de mare. 

13. Coeficient de interacţiune [kospbuunenr 
B3aHMONeHCTBHA; coefficient d'interaction; Wech- 
selwirkungsglied; interaction factor; kölcsönha- 
tâsnak megfelelő tag]. Telc.: Factorul din expre- 
siunea curentului la recepție al unui transductor, 
care provine din reflexiunile multiple la cele două 
capete. Pentru un transductor care are o constantă 
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de transfer ©, impedanţele imagine Zi, și Zr, 
şi impedanțele terminale Zç şi Zp, acest coefi- 


cient k; are expresiunea: 


Buc l 
aT ZE ER ZIE ae 

ZņtZręr Zr, —2s 

1, Coeficientul de ocupare al unui circuit [Bpe- 
MA 3ąaHATHOCTH; coefficient d'occupation d'un 
circuit; Belegungsdauerkoeffizient (-prozentsatz); 
operating time; lefoglalăsi idâszâm]. Telc.: Va- 
loarea procentuală a raportului dintre suma „du- 
ratelor de ocupare“ relative la diferitele convor- 
biri dintr'o perioadă determinată (de ex. 60 de 
minute consecutive) — și durata perioadei con- 
siderate. 

2. Coaficientul de pierderi prin reflexiune [ko- 
»ppunenr norepb npu orpaxtennu; coefficient 
de perte due aux reflexions; Reflektionsverlustfak- 
tor; reflection factor (m'smatch factor); reflexió- 
vesztesegi szám]. Elt.: Raportul r dintre curentul 
absorbit de o sarcină a cărei impedanță nu e 
adaptată sursei, și curentul care ar fi absorbit de 
o sarcină a cărei imp=danţă ar fi adaptată sursei. 
Dacă Z1 şi Z sunt impedanţele sursei și a sarcinii 

Pas EZ Za 
Z,+ Za 

s. Cofret de branșameni [orBeTBHTEIILHAA KO- 
poGK3; coffret de branchement; Verteilungskasten, 
Verteilungsschrank; branch box; elosztószekrény]. 
Elt.: Cutie metalică sau de material izolant, în 
care se face legitura dintre o linie electrică și 
coloanele de alimentare cu energie electrică ale 
unei clădiri. Afară de piesele de legătură, co- 
fretul cuprinde siguranțe, uneori și întreruptoare, 
pentru fiecare ramificație. —Sin. Cofret de distribuţie. 

4. Cofret de distribuţie: Sin. Cofret de bran- 
şament (v.). 

5. Cojire [oGmgupanue; écorçage; Schălen; 
stripping; hântolâs]. Tehn.: Operaţiune de aşchiere 
efectuată mecanizat, prin care se îndepărtează 
de ps lingouri sau de pe produse laminate 
stratul exterior degradat (stratul de oxizi, de scorii, 
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incluziuni), — Sin. Decojire. 
s. Coloană Glinsky. Ckim.: V. Glinsky, co- 
loană ~. 


7. Coloare* [nBeT; couleur; Farbe; colour; szin]. 
Fiz.: Proprietate a câmpurilor vizuale, care permite 
ochiului să deosebească între ele două părți 
vecine, omogene și egal iluminate, văzute simul- 
tan. Excitația care provoacă sensația de coloare 
poate fi datorită, fie unei radiații electomagne- 
tice monocromatice cu o lungime de undă în 
vizibil (coloare spectrală), fie unui amestec de 
două sau de mai multe colori spectrale. Pentru 
reperarea unei excitații de coloare (adică a unei 
anumite colori de o anumită strălucire) sunt 
necesare și suficiente trei colori spectrale de 
referință, de străluciri egale, date. (Termenul 
coloare se utilizează şi cu sensul de excitație de 
coloare). Orice excitație de coloare e reprodusă 


prin amestecul, în proporții (adică în străluciri) 
determinate, a celor trei excitații de colori de 
referință (colori fundamentale), cari trebue alese 
astfel, încât niciuna dintre ele să nu poată fi 
obținută prin amestecul celorlalte două (sistem 
tricromatic). 

În colorimstrie se fo'osesc, fie sistemul tricro- 
matic RVI, în care colorile fundamentale sunt 
roșul, verdele şi indigoul, fie sistemul tricromatic 
RGB (definit mai precis), în care colorile funda- 
mentale sunt roșul corespunzător radiaţiei pə 


lungimea de undă de 7000 Â (R), verdele co- 
respunzător radiației pe lungimea de undă de 


5451 A (G) și indigoul corespunzător radiaţiei 


o 
pe lungimea ds undă 4358 A (B). — În siste- 
mul RVI, orice excitație de coloare c' C e repre- 
zentată printr'o ecuație tricromatică de tipul 
c'C=r'R+yw V+i'l, în care c',r',v' şi i' sunt 
valorile „cantităților” (strălucirilor) de coloare, 
respectiv de roșu, verde, și indigo, iar C, re- 
spectiv R, V, I sunt unitățile de măsură tricro- 
matice (egale) ale strălucirilor acestor colori, 
Unitățile tricromatice R, V, I formează, împreună 
cu C, un sistem coerent de unităţi, astfel încât 
în sistemul tricromatic c'=r'+w'+i'. Rapoartele 


as pi baa v' AE i 

e Pio Y r+o'+i j r'+v'+i' 
se numesccoeficienți tricromatici. Folosind coeficien- 
tii tricromatici, cari verifică relațiar +v+i=1, ecutia 
tricromatică se scrie sub forma IC=rR-+yV+il, 
care, pentru albul de referință (cu unitatea de 
măsură $) devine s= R+iV+i I, albul de 
referință fiind coloarea obţinută prin amestecul 
în „cantități“ egale al celor trei colori funda- 
mentale.— În sistemul RGB se folosește ca alb 
de referință albul standard, care e coloarea spec- 
trului de egală energie (spectru care cuprinde 
energii radiate în unitatea de timp egale, în 
intervale de lungimi de undă egale). 

Pentru reprezentarea grafică a colorilor se folo- 
sește, fie triunghiul colorilor, fie diagrama lor. 

Triunghiul colorilor e un triunghiu echilateral, a 
cărui înălțime reprezintă unitatea de măsură a 
strălucirii şi ale cărui vârfuri reprezintă unitățile 
excitaţiilor de co!ori fundamentale. Drept coordo- 
nate se folosesc coeficienţii tricromatici, coordo- 
nalele r, v, respectiv i, ale punctului reprezentativ 
al unității unei excitaţii de coloare C fiind di- 
stanțele dintre punct și laturile VZ, RI, respectiv 
RV ale trunghiului; coordonatele punctelor din 
interiorul triunghiului sunt considerate pozitive. 
Punctul reprezentativ al unităţii da excitație a 
albu'ui de referință e situat în centrul triunghiului. 

Diagrama colorilor e o reprezentare a unită- 
ților de excitație a colorilor într'un sistem de 
două axe rectangulare, în care absci:a și ordonata 
reprezintă doi dintre coeficienții tricromatici, de 
obiceiu r şi v, al treilaa coeficient fiind egal 
cu diferența dintre unitate și suma celorlalți doi. 


Prin amestecul în diferite proporții a două 
„cantităţi“ de excitaţii de colori Cı şi Cg se 
obține unitatea de excitație a unei a treia co- 
lori Cg, al cărei punct reprezentativ e situat pe 
dreapta Cı Co.— 

Se numesc colori complementare două colori cari, 
prin amestecul lor într'un anumit raport de cantități, 
reproduc albul standard. Punctele reprezentative 
ale unităților de excitație a două colori comple- 
mentare sunt situate deci pe o dreaptă care 
trece prin punctul reprezentativ al unităţii albu- 
lui standard. 

Locul geometric al punctelor reprezentative 
ale unităţilor de excitație a  colorilor spectrale, 
într'o reprezentare gralică, se numeșie curba 
colorilor. Punctele dreptei care unește extremi- 
tățile curtei colorilor reprezintă unitățile de 
excitație a colorilor purpurii, obținute prin ames- 
tecul roșului cu violetul. Regiunea dintre curba 
colorilor și dreapta colorilor purpurii extreme 
cuprinde toate colorile posibile și se numește 
câmpul colorilor. i 

Afară de sistemele tricromatice RVI şi RGB, se 
folosește, uneori, sistemul tricromatic XYZ, ale 
cărui colori fundamentale X, Y și Z sunt colo- 
rile așezate în vârfurile unui triunghiu ales astfel, 
încât latura XY să fie tangentă în punctul R la 

V 
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1. Triunghiul colorilor, 


II. Diagrama colorilor. 


curba colorilor spectrale din sistemul RGB (v. fig), 
latura YZ să fie tangentă la aceeaşi curbă în 


IIl- Curba colorilor. 


IV. Reprezentarea unei colori 
în sistemul monocromalic. 


punctul corespunzător colorii radiaţiei cu lungimea 
de undă da 5030 A, iar latura XZ să fie locul 
geometric al colorilor de „strălucire nulă”. Unităţile 
tricromatice X, Y, Z salistac condiţiunea ca 
punctul reprezentativ al unităţii de excitație a 
albului standard E, să fie în centrul triunghiului, 


VER, ii 
deci: 1 E=; X +3 Y+3 Z. 
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Afară de sistemele tricromatice, se folosește 
un sistem monocromatic de reprezentare a colo- 
rilor, prin amestecul unei colori spectrale cu alb 
standard. În acest sistem, o coloare e caracte- 
rizată prin luminozitatea ei, prin nuanța spectrală 
şi prin saturație. Luminozitatea unei colori C se 
exprimă prin strălucirea acelei colori (suma stră- 
lucirilor colorii spectrale și a albului standard 
necesar pentru reproducerea colorii), exprimată 
în unități folometrice. Nuanţa spectrală a colorii 
se exprimă prin lungimea de undă a radiaţiei 
corespunzătoare colorii spectrale respective. Lun- 
gimea de undă se determină prin punctul de 
întâlnire M al curbei colorilor spectrale cu semi- 
dreapta care trece prin punctul reprezentativ al 
albului standard şi prin punctul reprezentativ al 


colorii C. Saturaţia e dată de raportul Cal seg- 


mentelor acestei drepte. 
1. Coloranţi. Chim.: Sin. Materii colorante (v.). 

2. Colzrarea materialelor textile [opacka 
TEKCTHIIbHblX MaTepuaJloB; peinture des ma- 
tériaux textiles; Textilfărberei; dying of textil ma- 
terials, tissue colouring; textilanyag-szinezés]. Ind. 
text.: Ansamblul operațiunilor prin cari se fixează 
materiile colorante pe diferite materiale textile. 

Fixarea se poate face, fie prin reacție chimică 
între anumite grupări ale fibrei textile și ale ma- 
teriei colorante, fie prin absorpție, adică prin de- 
plasarea materiei colorante din soluția colorantă 
în lichidul din spațiile intramicelare ale fibrei, fie 
prin adsorpție, sau prin forțe coulombiene dintre 
ionii din baia de colorant şi fibrele de bumbac 
cari, în contact cu apa mai puțin disociată, se în- 
carcă cu sarcină electrică negativă. La fenomenul 
complex al colorării participă, de obiceiu, mai 
multe, sau chiar toate procesele indicate mai sus. 

Colorarea materialelor textile se face, da obi- 
ceiu, în două faze: operatiuni preliminare — și 
colorarea propriu zisă, incluziv retratarea even- 
tuală a materialului colorat, pentru ameliorarea 
aspectului colorării sau mărirea rezistenţei faţă de 
lumină, față de substanţe chimice, acțiuni meca- 
nice, temperatură, etc. 

În cazul fibrelor vegetale, operațiunile prelimi- 
nare mai importante sunt: înmuierea (v. Inmuierea 
textilelor), descleirea (v.), albirea (v. Albitorie), 
mercerizarea (v.) şi fierberea timp de 3:::6 ore, 
sub presiune, într'o soluție de hidroxid de sodiu 
3*, cu adaus de 1% înmuiant. 

Operațiunile preliminare pentru fibrele animale 
sunt: a'birea, ca'bonizarea (v. sub Carbonizarea 
lânii), piuarea (v.), spălarea, mărirea afinităţii pen- 
tru coloranți (care se folosește, în anumite cazuri, 
pentru țesături ușoare, şi care se poate realiza 
prin tratare cu acid clorhidric, cu sulfocianură de 
potasiu, cu hidroxid de sodiu), înlăturarea încâl- 
crii (care se face prin introducerea materialului 
într'o baie cu apă rece, în care se adaugă hipo- 
clorit de sodiu şi apoi acid clorhidric). 

Materialele textile artificiale și sintetice nu au, 
de obiceiu, nevoie de operațiuni preliminare co- 
lorării. 
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Colorarea propriu zisă depinde de natura ma- 
terialului textil, cum și de natura colorantului cu 
care se face vopsirea. Se deosebesc mai multe 
colorări. — Colorarea cu materii colorante acide 
(electroliți cu grad mare de disociaţie, cari con- 
țin un anion colorant) e utilizată, în general, la 
colorarea fibrelor animale, pe cari acestea se fixează 
prin formare de săruri cu grupările COOH și NHe 
din lanţurile polipeptidice conţinute în moleculele 
acestor fibre. În baia de colorare se adaugă acid 
mineral, care activează reacţia. Pentru menținerea 
unui echilibru și pentru reglarea procesului, se 
introduce în baie sare Glauber (v.), ca regulator. — 
Se folosesc următoarele sisteme de colorare cu 
coloranți acizi: Colorare cu coloranți cari egali- 
zează bine; temperatura de colorare e de cca 100°, 
şi durata colorării, de 1/2 oră; se obţin colori re- 
zistente la alcalii și la frecare; — colorare cu colo- 
ranți cari egalizează slab, în care caz e necesar 
un procent mare de sare Glauber și un procent 
mic de acid; temperatura de colorare iniţială e 
de 50° și cea finală, de 100°; durata de colorare 
e de o oră; se obțin colori cu aceleași calități 
ca și cele din cazul precedent; — colorare cu colo- 
ranți rezistenți la lumină; temperatura de colorare 
inițială e de 35° și cea finală, de 100°; durata 
e 11/2 oră; se obţin colori durabile; —colorare cu 
coloranți slabi acizi; baia se acidulează cu acid 
acetic sau cu acid formic, iar la sfârșit se adaugă 
o cantitate mică de acid sulfuric; temperatura de 
colorare inițială e de 40°, iar cea finală, de 100%; 
durata colorării e de o oră; — colorare cu coloranți 
cari colorează în acetat de amoniu în locul aci- 
dului care ar produce o absorpție inegală; tem- 
peratura iniţială e de 40°, iar cea finală, de 100°; 
durata e de o oră; —colorare cu coloranţi univer- 
sali cari colorează în baie neutră, la temperatura 
inițială de 60° și, finală, de 100°, timp de 1/2 oră; 
colorile obţinute nu sunt prea rezistente; —colo- 
rare cu derivați ai fenolitaleinei la temperatura 
inițială de 50° și, finală, de 80°, timp de 1/2 oră; 
colorile obținute sunt destul de rezistente; —colo- 
rare în prezență de alcalii, la temperatura inițială 
de 60° şi, finală de 90°, timp de o oră; colorile 
obținute sunt vii, strălucitoare, însă foarte puțin 
rezistente; — colorare în prezență de săpun, pentru 
obținerea de tonuri delicate. (ë 

Colorarea cu materii colorante bazice se face 
cu substanțe cari conţin un cation colorant și 
grupări aminice întregi sau substituite (fuchsina, 
indaminele, oxazinele, tiazinele, fenazinele, cum 
şi multe materii colorante azoice). În comerţ se 
găsesc, de obiceiu, sub forma de săruri ale aci- 
zilor clorhidric și acetic — şi se disociază prin 
disolvare, punând în libertate acidul și elementul 
colorant, care dă un lac cu mordantul. Pe fibrele 
animale și pe mătasea artificială viscoza, se fixează 
direct. Materiile textile vegetale sunt slab colo- 
rate; de aceea, acestea se mordansează în prea- 
labil prin tratare cu substanțe pe bază de tanin 
(uleiu turcesc şi katanol). Temperatura de colorare 
e de cca 70°; coloraţiile obținute sunt frumoase, 
vii și curate, însă puțin rezistente. 


Colorarea cu coloranți direcţi sau azocoloranți 
se face cu substanțe cari conțin în molecula lor 
gruparea —N=N— și fac parte din clasa mate- 
riilor colorante azoice. Acești coloranți sunt în- 
trebuinţați sub forma de săruri cari se disociază 
în soluție; colorează materiile textile animale și 
vegetale direct, în baie slab alcalină sau neutră 
și, în cazuri speciale, în baie slab acidă. În baie 
se introduce un procent mare de sulfat sau de 
clorură de sodiu, pentru a micșora solubilitatea 
materiei colorante (floculare). Se folosesc urmă- 
toarele sisteme de colorare cu coloranţi direcți: 
colorare în baia alcalină cu sare Glauber și sodă 
calcinată; temperatura inițială e de 35°, iar cea 
finală, de 100°; durata colorării e de 1/>:::1 oră; — 
colorare în baie neutră fără sodă calcinată; pro- 
cesul e similar celui precedeni; — colorare în baie 
alcalină cu adaus de fosfat de sodiu și săpun, la 
temperatura de colorare inițială de 35° și, finală, 
de 100%; durata de colorare e de 1/p-.:1 oră; — 
colorare în baie acidă, la temperatura de colorare 
inițială de 35° şi, finală, de 100°; durata de colo- 
rare e de 1/p-::1 oră; pentru ameliorarea rezis- 
tenţei, se adaugă 3% acid acetic. Pentru mărirea 
rezistenței colorii față de diferiți agenţi mecanici, 
fizici, sau chimici, materialul textil colorat poate 
fi retratat cu bicromat de potasiu, cu sulfat de 
cupru, formaldehidă, clorură de var, paranilro- 
anilină diazotată, sau prin diazotare. 


Colorarea cu materii colorante de cadă se face 
cu substanțe cari nu sunt solubile în apă și nu 
formează săruri solubile. Prin tratare cu acizi re- 
ducători, ele devin solubile, trecând în hidroderi- 
vaţi sau în leucoderivaţi. Sărurile acestor hidro- 
derivați au caracter substantiv și se fixează pe 
fibră. În contact cu aerul, hidroderivaţii regene- 
rează materia colorantă, care rămâne fixată pe fibră. 
Agenţii reducători, întrebuinţaţi în practică pentru 
prepararea căzilor de colorare, sunt hidrosulfitul 
de sodiu și rongalita (v.), în mediu alcalin. Băile 
de colorare ale materiilor colorante de cadă fiind 
puternic alcaline, nu se pot colora cu ele decât 
materialele textile vegetale. Unele materii colo- 
rante din seria indigoului și cele numite helindon 
pot fi, totuși, reduse în prezenţa carbonatului de 
sodiu sau a amoniacului — și pot servi la colorarea 
lânii. Coloranţii întrebuinţaţi sunt indigoul și deri- 
vații lui, materiile colorante antrachinonice (in- 
dantrenice), indigosolii. 


Colorarea cu indigo comportă două operațiuni: 
prepararea băii mame (cada) și prepararea băii 
de colorare. Baia mamă trebue să fie destul de 
alcalină, pentru ca colorantul să se disolve com- 
plet. Operaţiunea durează cca !/4 oră. Baia de 
colorare trebue să fie cât mai puţin alcalină, pen- 
tru a nu altera calitățile materialului textil. Oxi- 
darea leucobazei se face la aer, în cca 20 min. 


Colorarea cu materii colorante antrachinonice 
(indantrenice) și cu derivați hidron e similară celei 
cu indigo, baia fiind însă puternic alcalină. Oxi- 
darea se face tot la aer, în cca 30 de minute; 
ea poate fi accelerată prin spălarea materialului 


colorat cu apă care conține bicromat de potasiu 
şi acid sulfuric. 

Colorarea cu indigosoli consistă în esterificarea 
leucoderivatului cu acid clorsulfonic, în prezenţa 
aminelor terțiare, și în trecerea în sarea de sodiu 
a acestor sulfați acizi. Indigosolii pot colora orice 
fel de materiale textile în soluţie neutră, regene- 
rând materia colorantă direct pe fibră, prin hidro- 
liză acidă și oxidație. Afară de aer, oxidarea se 
poate face şi cu clorură ferică sau cu bicromat 
de potasiu. Coloraţiile obținute sunt foarte fru- 
moase și rezistente la lumină, la spălare și la 
agenți chimici. 

Colorarea cu materii colorante de sulf e ase- 
mănătoare celei cu coloranți de cadă. Coloranții 
respectivi se solubilizează prin reducere cu sul- 
fură de sodiu, trecând în leucobază. După ce, 
sub formă de leucobază, colorantul pătrunde în 
fibră, el se reface prin oxidare. Excesul de sulfură 
de sodiu deschide nuanţa colorației. Coloranții 
de sulf colorează bine bumbacul și fibrele arti- 
ficiale. Lâna nu poate fi colorată, fiind atacată 
de sulfura de sodiu din baie. Colorarea se face 
în prezența sodei calcinate (al cărei rol e de a 
menține soluția alcalină) și a sării Glauber. Tem- 
peratura de vopsire e de cca 100%. Operaţiunea 
durează 3/4 oră. Se obțin coloraţii foarte rezis- 
tente la spălat şi destul de rezistente la lumină, 
la călcat, la acizi și alcalii; sunt însă șterse (nu 
au vioiciune). Pentru o nuanțare mai frumoasă, 
materialul textil e retratat în ultima baie de vop- 
sire cu perborat de sodiu, iar pentru obținerea 
unei nuanțe închise, profunde, e retratat, după 
clătire, cu săpun, untdelemn și sodă calcinată. — 

Colorarea cu materii colorante de developare, 
în care materia colorantă se formează chiar pe 
fibră, se foloseșie, fie ca o colorare cu coloranți 
de ghiață (naftol), fie ca una cu coloranţi de 
oxidare (negru de anilină). — Pentru colorarea 
cu coloranţi de ghiaţă, fibra se imbibă cu un 
component de cuplare (f-naftol, m-fenilendiamină 
și naftol AS); apoi se înmoaie în soluția compo- 
nentului diazotat. Se aleg astfel de componenți, 
încât să rezulte o materie colorantă insolubilă, 
care să rămână strâns legată de fibră. Spre de- 
osebire de celelalte procedee de colorare, în cari 
se lucrează la cald, în acest procedeu se lucrează 
cu amestecuri refrigerente. — Colorarea cu colo- 
ranți cari se desvoltă pe fibră prin oxidare (de 
ex. negrul de anilină) se poate face, fie prin im- 
bibare și oxidare într'o singură baie, fie prin im- 
bibare și oxidare în băi separate, fie prin imbi- 
bare și oxidare în băi separate cu vaporizare. 
Se utilizează în special pentru materiile textile 
vegetale (bumbac). Anilina se întrebuințează sub 
formă de clorhidrat, iar ca ox'dant se întrebuin- 
tează bicromat de potasiu în prezenţa unui acid 
mineral. Se pot obține nuanțe dela roșu la negru, 
caracterizate printr'o mare rezistență. Nu se ob- 
țin coloraţii galbene sau verzi. — 

Colorarea cu materii colorante de mordanți se 
obține fixând coloraniul pe fibre impregnate cu 


mordanţi. Materialul textil formează cu mordanții | 


665 


„lacuri colorante“, cari sunt combinaţii complexe, 
insolubile și frumos colorate. Ca mordanţi se în- 
trebuințează săruri de fier, de crom, aluminiu, 
staniu sau antimoniu. Când se întrebuințează ca 
mordant bicromatul de sodiu sau de potasiu, 
aceștia se descompun în acid cromic și se fixează 
sub această formă pe fibră. Bicromatul oxidează 
o parte din materia colorantă, trecând în trioxid 
de crom, care se combină cu restul materiei co- 
lorante. Operaţiunea se numeşte cromare. Mate- 
riile colorante cu cari se face colorarea aparțin 
grupului antrachinonei, și colorează lâna și mă- 
tasea; nu colorează bumbacul, deoarece această 
fibră se combină greu cu sărurile metalice ale 
mordanțţilor. 

Pentru colorarea materiilor textile de origine 
animală (lâna) se operează ca și în cazul colo- 
ranților acizi. Ca mordanți se întrebuințează în 
special săruri de aluminiu în amestec cu acid 
tartric și acid oxalic, cum și săruri de crom în 
amestec cu acid lactic. Temperatura băii poate 
atinge 100%. Pentru colorarea mătasei, mordan- 
sarea se face, în general, cu sare de aluminiu. 
Pentru colorarea bumbacului, principalul colorant 
întrebuințat e roșul turcesc. Colorile obținute sunt 
vii și, uneori, mai închise decât materia colorantă 
inițială; ele sunt rezistente la lumină și la agenți 
chimici. 

Fibrele artificiale au o mare afinitate pentru 
coloranții acizi. După vopsire, ele devin hidro- 
fuge și au o mare afinitate pentru grăsimi. 

Se deosebesc următoarele moduri de colorare 
a fibrelor artificiale: Colorare cu coloranți solu- 
bili, cu adaus de sare Glauber în baie; tempe- 
ratura de vopsire iniţială e de 20°, iar cea finală, 
de 70°; durata operaţiunii e de o oră; după co- 
lorare, materialul se clătește și se acidulează; — 
colorare cu coloranți prin diazotare și developare, 
la temperatura iniţială de 40° și, finală, de 75%; — 
colorare cu coloranți bazici, la temperatura ini- 
țială de 50° și, finală, de 70°, timp de !/2 oră; — 
colorare cu coloranți în suspensie, insolubili sau 
greu solubili în apă, la temperatura inițială de 
60° și, finală, de 70°, timp de o oră. 

Materiile textile sintetice se colorează, în general, 
prin adaus de pigmenți coloranți în masa de filare. 
Grupările polare speciale —CO—NH, —CO—0, 
etc. ușurează fixarea coloranților. Lipsa acestor 
grupări se face simțită la vopsirea fibrelor poli- 
vinilice sau poliacrilice, colorarea lor prezentând 
mari dificultăţi şi fiind posibilă numai sub pre- 
siune și cu mordanți. 

Aparatele în cari se efectuează colorarea depind 
de natura materialului și a colorantului. — 

Colorarea bumbacului se face la mașini cu acțiune 
discontinuă (căzi de vopsit și jiggere (v.) şi la ma- 
şini cu acțiune continuă — cele mai des folosite 
astăzi (foulard și mașini cu trecere continuă). 

Firele de bumbac se colorează în sculuri, în 
bobine, suluri de urzeală și funii, cu coloranți 
direcți, de sulf, de reducere și, uneori, bazici, în 
căzi sau în aparate cu trecere continuă, Colo- 
rarea firelor în bobine și în suluri de urzeală se 


face în aparate în cari soluția de colorant circulă 
dela centrul căldării spre periferie. 

Bumbacul puf se colorează în aparate cu acțiune 
continuă sau discontinuă, cu coloranţi de sulf 
(negru de sulf). 

Detectele la colorarea țesăturilor de bumbac 
sunt: pete, din cauza disolvării incomplete a 
colorantului, cum şi din cauza petelor existente 
în țesătură; dungi formate la mașinile de colorat, 
din cauza coaserii greşite a bucăţilor de țesătură; 
locuri nevopsite, din cauză că țesătura nu a fost 
bine fiartă; bronzarea colorii, din cauza unui ex- 
ces de colorant; colorare inegală, din cauza pre- 
parării neregulate a țesăturii inainte de colorare, 
sau din cauza stoarcerii inegale sau a adău- 
girii neuniforme a soluliei de colorant în timpul 
co'orării. — 

' Colorarea lânii se face în căzi asemănătoare 
cu cele folosite la colorarea bumbacului, sau 
în căzi închise, de oțel inoxidabil, în cari se 
realizează o reducere a consumului de abur 
cu 30-40% față de cel din căzile deschise, — 

Colorarea mătasei depinde de structura mate- 
rialelor de colorat, cum și de coloranţii între- 
buințaţi: țesăturile de mătase naturală și artificială 
se colorează în funie, fără întindere, sau în lăţime; 
cele de crep se colorează în căzi mecanice cu 
acțiune discontinuă, de tip închis sau deschis; 
cele netede (saten, atlas, poplin, etc.) se colo- 
rează în jiggere automate, închise sau deschise. 
Colorarea in aparate continue nu e economică. 
E utilizată foarte mult colorarea pe foulard. 

Defectele ivite la colorarea materialalor de 
mătase sunt: inegalitatea colorii, consistând în 
dungi și pete, rezultat al pregătirii defectuoase a 
procesului de colorare şi al nerespectării regi- 
mului și a rețetelor stabilite; cutele permanente, 
cari se formează pe țesătură din cauza răsucirii 
prea mari a funiilor; evantaliile sau razele, locuri 
necolorate cari apar la înnodarea capetelor funiilor 
de țesătură, când colorarea se face în căzi me- 
canice; marginile închise, cari se formează când 
tesătura a fost înfășurată greşit pe sulurile jigge- 
relor, în special când colorarea se face cu colo- 
ranți de cadă și de sulf; locuri mai deschise sau 
„purici“, cari se formează din cauza unor sub- 
stanțe chimice cu efect mecanic prea energie. 

Defectele de colorare pot fi înlăturate, prin 
recolorarea materialului în colori mai închise sau 
în negru. Locurile mai deschise sau cutele per- 
manente nu mai pot fi înlăturate. 

Colorarea materialelor de bast (in, cânepă, ur- 
zică, ramie, iută, etc.) se efectuează în jiagere, 
în foulard sau în mașini cu trecere continuă. 
Stoarcerea se face pe calandre, iar uscarea, pe tobe 
uscătoare. Firele de bast se colorează manual, în 
căzi sau în centiifuge cu acţiune discontinuă. 

Defectele cari apar la colorarea materialelor de 
bast sunt: colorare inegală; pete; locuri murdare; 
etc., cauzate de nerespectarea procesului de colo- 
rare și de spălarea defectuoasă a materialului, — 
cum și slăbirea țesăturii, cauzată de nerespectarea 
regimului tehnologic la prelucrare. 


1. Colorimetrie [tonopuMeTpHa; colorimâtrie; 
kolorimetrische P'obe; coloration test, colour test; 
kolorimetria]. Chim.: Metodă de determinare a con- 
centrației unei soluţii care conţine un component co- 
lorat, prin măsurarea scăderii intensității unui fascicul 
de lumină când trece printr'un strat de grosime cu- 
noscută din soluția considerată; măsurarea se poate 
face prin metode subiective, sau obiective, prin 
comparare cu o soluție de concentrație cunoscută. 
Metoda se bazeazi pe „legea“ lui Beer-Lambert, 
care exprimă intensitatea /, a unui fascicul de 


radiație după trecerea lui printr'un strat de soluție - 


absorbantă, în funcţiune de intensitatea Jo a fas- 
ciculului incident, de grosimea L a stratului de 
soluție și de coeficientul de extincție k al sub- 
stanței absorbante:. 7,=19* 10". Valoarea coefi- 


cientului de extincție depinde de natura substanţei 
disclvate absorbante, de lungimea de undă a 
luminii folosite şi de concentraţia soluției, conform 
relației k=s:C, unde e e un coeficient care 
depinde numai de natura substanței disolvate şi 
de lungimea de undă a luminii folosite, iar Ce 
concentrația soluției în moli pe litru. 
Exprimând legea lui Beer-Lambert în forma: 


pm: 107 00, 


considerând coeficientul e constant pentru o sub- 
stanță disolvată dată, la o tamperatură dată şi 
peniru o lumină cu lungime de undă anumită, şi 
menținând constantă grosimea l a stratului de 


soluție, transparența soluției ai depinde nu- 
0 


mai de concentrația ei: T=10-*. 
Se utilizează mai multe metode de determinare 
a concentraţiei necunoscute: 


Metoda soluţiilor etalon: În această metodă 
se întrebuințează so'uții etalon de concentraţii 
cunoscute. Soluția de cercetat se compară cu 
acestea în grosimi de strat egale. Concentrația 
necunoscută e egală, respectiv foarte apropiată de 
concentraţia aceleia dintre soluţiile etalon, a cărei 
transparență e egală, respectiv cea mai apropiată 
de transparența soluției cercetate. Se ține seamă 
că ochiul omenesc poate distinge variații de trans- 
parență de cca 7%. Metoda nu are nevoie de 
respectarea legii lui Beer-Lambert. (Uneori, în loc 
de soluţii etalon, se folosesc sticle colorate sau 
soluții preparate cu alte substanţe decât cea ana- 
lizată, mai stab'le în timp). 

Metoda îitrării colorimetrice: În această me- 
todă, un volum anumit de soluție de analizat se 
compară cu un volum egal de apă, căreia i se 
adaugă dintr'o biuretă soluție colorată de con- 
centrație cunoscută, până la egalizarea transpa- 
rentelor, Prinir'un calcul simplu se obține con- 
centrația necunoscută. 

Metoda  egalizării: În această metodă se 
utilzează faptul că, pe baza celor de mai sus, 
pentru două soluţii ale aceleiași substanţe, la 
extincții egale, se obține l//k=C/C, și deci 
concentrațiile sunt invers proporționale cu grosimile 


straturilor de soluţie străbătute de lumină, dacă 
{egea lui Beer-Lambert e respectată. E metoda 
cea mai exactă, dar are nevoie de aparate spe- 
ciale, uneori complicate, numite colorimetre. 

1. Colozilenă [konokcuuen; coloxilăne; Ko- 
loxilen; coloxilene; ko!oxilsn]. Chim.: Substanţă 
„obținută prin purificarea mecanică și chimică a 
bumbacului, urmată de tratarea lui într'o soluție 
de acid azotic și sulfuric, până la nitrarea la un 
anumit grad. E o substanţă intermediară la fabri- 
carea celuloidului. 

2. Combinaţie. Chim.: Sin. Corp compus (v.). 

s. Combinaţie complexă. Chim.: Sin. Complex; 
“Combinaţie coordinativă. V. Combinații coordi- 
nalive. 

4. Combinor [roropacnpeneaTenb; combi- 
neur ou commutateur sequenti=l; Steuerschalter; 
sequence switch; vez&rkapcsol6]. Telc.: Comutator 
folosit în telefonia automată pentru a produce, 
într'o anumită ordine de succesiune, variaţii în 
constituția circuitelor. 

s. Combustie, analiză prin ~ [ananu3 cnoco- 
60M cxnraHuA; analyse par combustion; Analyse 
durch Verbrennung; combustion analysis; eg&sâltali 
analizis]. Chim.: Metodă de analiză elementară a 
substanțelor organice, consistând în arderea unei 
cantități de substanţă în prezența unui oxidant și 
în dozarea bioxidului de carbon și a apei sau a 
azotului rezultat. 

Aparatul de combustie e format dintr'un tub 
de sticlă greu fuzibilă, de o anumită lungime, 
care poate fi încălzit cu gaz sau cu o rezistență 
electrică, şi încărcat, după o anumită regulă, cu 
o substanță oxidantă anorganică, de exemplu cu 
un amestec de oxizi de cupru, de crom, plumb 
şi argint (oxidul de plumb are şi rolul de a fixa 
sulful, iar oxidul de argint, halogenii, dacă aceste 
elemente sunt conținute în substanţa de analizat). 
Determinările carbonului și hidrogenului se fac 
simultan, prin arderea substanţei în curent de 
oxigen, în tubul de mai sus. Apa și bioxidul de car- 
bon cari se formează sunt absorbiți în vase speciale, 
cântărite în prealabil — și cari conțin materiale 
absorbante (de exemplu pentoxid de fosfor, pentru 
apă — şi asbest impregnat cu hidroxid de sodiu, 
pentru bioxidul de carbon). La sfârșitul analizei, 
aceste vase se cântăresc din nou, calculându-se 
din diferențele de greutate procentele de car- 
bon și hidrogen conținute de substanţă. 

Analiza elementară a azotului se face separat, 
substanța arzându-se într'un tub asemănător, în 
curent de bioxid de carbon; gazele cari rezultă 
trec într'un azolometru încărcat cu soluție de 
hidroxid de potasiu, care indică direct volumul 
de azot conținut în substanţă. 

După dimensiunile aparaturii de combustie și 
cantitatea de substanță necesară unei analize, se 
deosebesc: metoda macro, în care se folosesc 
cca 0,2 g, metoda semimicro, în care se folo- 
sesc cca 0,02 g și metoda micro, în care se folo- 
sesc cca 0,002 g de substanţă. 

o. Compatibilitate [COBMECTAHMOCTb; compa- 
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Mat.: Proprietatea unui sistem de axiome de 
a nu se putea deduce din ele atât oteoremă, cât și 
negația ei.— Sistemul Peano al axiomelor Aritme- 
ticei (v.) şi sistemul Hilbert al axiomelor Geome- 
triei euclidiene (v.) sunt exemple de sisteme de 
axiome cari au proprietatea de compatibilitate. 


2. Compensare intramoleculară [MEK ny MOE- 
KYJNApPHOe ypaBHoBeuIHBaHHe; compensation 
intermol&culaire; Intermolekularkompensation; in- 
termolecular compensation; intramolekulăris kom- 
penzâci6]. V. sub Isomerie optică. 


s. Compensator de impedanţă [romnenrarop 
HMNeganca; compensateur d'impédance; Schein- 
widerstandsausgleicher; impedance compensator; 
impedáncia-kiegyenlitő]. Elt.: Rețea electrică des- 
tinată să fie conectată cu o altă rețea sau linie, 
pentru a obține o impedanţă rezultantă având o 
caracteristică de frecvență dată, într'un anumit 
interval de frecvenţe. 


9. Complex critic [kpuriuecuăii KOMNIeKC; 
complexe critique; kritischer Komplex; critical com- 
pound; kritikus komplex]. Chim.: Ansamblul pro- 
duşilor din stările de transiţie într'o reacţie chi- 
mică. V., sub Reacţie chimică. 

10. Componentă activă [akxrnBnaa cocTaBna- 
Aas; composante active; Wirkkomponente; 
active component; aktivkomponens]: 1. Curent 
sinusoidal în fază cu tensiunea la borne sinusoi- 
dală sau cu tensiunea electromotoare sinusoidală, 
şi care, adunat cu un curent sinusoidal de am- 
plitudine adecvată și în cuadratură cu această 
tensiune, dă o sumă egală cu intensitatea curen- 
tului electric a cărui componentă activă se con- 
sideră. — 2. Tensiune la borne sinusoidală și în 
fază cu intensitatea curentului electric, care, adu- 
nată cu o tensiune electrică sinusoidală de ampli- 
tudine adecvată și în cuadratură cu acest curent, 
dă o sumă egală cu tensiunea electrică sinusoi- 
dală, a cărei componentă activă se consideră. 


1u. Componentă reactivă [pearruanaa COC- 
TaABNAIOIMAA; composante reactive, composante 
de r&actance; Blindkomponente; reactive compo- 
nent, reactance component; reactivkoponens]: 
1. Curent sinusoidal în cuadratură cu tensiunea 
la borne, care, adunat cu un curent sinusoidal de 
amplitudine adecvată şi în fază cu această ten- 
siune, dă o sumă egală cu intensitatea curentului 
electric, a cărui componentă reactivă se consi- 
deră. — 2. Tensiune electrică sinu:oidală în cua- 
dratură cu intensitatea curentului electric, care, 
adunată cu o tensiune sinusoidală de amplitudine 
adecvată și în fază cu acest curent, dă o sumă 
egală cu tensiunea electrică a cărei componentă 
reacțivă se consideră, 

12. Compresor cu jet. V. Compresor cu ejecție. 

13. Compresor cu vână. V. Compresorcu ejecție. 

14. Compresor cu e ecţie [2eKTop; compres- 
seur ă jet; Strahlverdichter; jet compressor; ejek- 
toros kompresszor]. Termcot.: Ejector folosit pentru 
comprimarea fluidelor (gazelor). Pentru ca fluidul 
comprimat să poată fi folosit fără inconveniente, 


tibilite; Vertrâglichkeit; compatibility; összeférés]. | e necesar ca fluidul motor să fie de aceeași 
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natură ca fluidul comprimat. Compresorul'cu ejecţie 
funcționează între trei rezervoare de fluid cu 
presiuni diferite: fluidul 
motor, cu presiunea mai B 2 
a Di 
č 1 zi 


înaltă p; fluidul aspirat 
la presiunea mai joasă >,; 

fluidul refulat, la presiu- 

nea medie p„ (v. fig. 1). 

Energia cinetică obținută 
prin detenta fluidului mo- 1. Schema instalaţiei com- 
tor dela presiunea p, până presorului cu ejecție. 

la presiunea f; e folo- 1) compresorcuejecție (ejec= 
sită pentru a comprima tor); 2) sursă de fluid cu pre- 
amestecul de fluid motor Print e pa nai is 
i fluid aspira, dela pre- Iul e menta jeni, pt 
siunea p; până la presiu- patit madis? pr, 


nea Pm 5 

Factorul teoretic de ejecție, care reprezintă 
cantitatea de fluid aspirat în timpul în care trece 
prin ejector 1 kg de fluid motor, e 

H' 
"= At 

unde H' e diferenţa de entalpie corespunzătoare 
detentei adiabatice a fluidului motor dela pre- 
siunea p, la presiunea p;, iar H e diferenţa de 
entalpie corespunzătoare comprimării adiabatice a 
ameste cului de fluid motor și fluid aspirat, dela pre- 
siunea p; la presiunea p,,,. Factorul real de ejecţie e: 


“n= yeğ- 


unde kæœ0,35::0,6 e un coeficient a cărui valoare 
depinde de pierderile prin frecare și şoc, cari se 
produc în ejector. Deoarece factorul de ejecție 
scade repede cu creșterea raportului p,,/p;, com- 
presorul cu ejecție nu e folosit decât pentru 
realizarea unor raporturi de compresiune relativ 
mici (în general p,,/p,<2); în cazuri excepționale, 
pentru realizarea unor raporturi de compresiune 
mai mari se pot folosi compresoare cu ejecţie 
etajate (cu ejectoare montate în două sau chiar 
în mai multe etaje). 

Randamentul compresoarelor cu ejecție e de 
15-25%, ceea ce, în numeroase cazuri, nu con- 
stitue un inconvenient important, deoarece, față 
de alte tipuri de compresoare, prezintă avantajele 
unei mari simplicități și ale unui preț mic de re- 
venire, la care se adaugă marea simplicitate și 
siguranţă în funcţionare. 

Compresorul cu ejecţie permite reducerea con- 
sumului de fluid (de ex. abur) cu presiune înaltă p, 
care alifel ar trebui laminat până la presiunea de uti- 
lizare P, însă în schimb consumă fluid cu presiune 
joasă p;, mai puţin valoros din punctul de vedere 
energetic; el permite soluţii simple pentru recupe- 
rarea și folosirea aburului deșeu, evacuat de 
agregatele și instalaţiile industriale. Compresorul 
cu ejecţie e folosit în locurile în cari există surse 
de fluid cu presiunea mai înaltă sau mai joasă 


decât presiunea necesară la locul de utilizare 
situație frecventă la rețelele de abur, în centralele 
termoelectrice cu abur, etc. În câmpurile de gaze 
naturale, compresorul cu ejecţie permite exploa- 
tarea la maximum și în condițiuni optime a son- 
delor cu presiune joasă, gazele cu presiune înaltă 
(extrase din sondele noi) fiind întrebuințate ca fluid 
motor pentru comprimarea — până la presiunea din 
conducta de transport — a gazelor extrase din son- 
dele cari debitează la o presiune mai joasă decât 
cea necesară în conducta de transport (v. fig. I1); 


II. Folosirea compresorului cu ejecție în exploatările de gaze 
naturale. 
1) compresor cu ejecție; 2) sondă cu presiune înaltă, Ps 
3) sondă cu presiune joasă, pj; 4) conductă de transport, 
cu presiune medie, pm. 


folosirea compresoarelor cu ejecţie în exploatările 
de gaze naturale asigură realizarea unor economii 
importante la investiții și în exploatare, datorită 
debitelor mari de gaze cari intervin. — Sin. 
Compresor cu jet, Compresor cu vână, Ejector. 

1. Compresor de volum [aBromarnuecuuiă 
PeryJATOp TPOMKOCTH; compresseur de volume; 
Volumenpresser; vogad (voice operated gain 
adjusting device); térfogatnyomó]. Telc.: Dispozitiv 
acționat de voce, folosit în telecomunicații pentru 
a da volum aproape constant la ieşire, pentru 
variaţii mari de volum la intrare. 

2. Compresor-expansor [komnpeccop-pac- 
UIHPHTEJb; compresseur-extenseur; Presser-Deh- 
ner; compounder; presel&-tâgul6]: Ansamblul for- 
mat din compresorul de volum dintr'un punct într'o 
cale de telecomunicație, care reduce variația de vo- 
lum a semnalelor, împreună cu expansorul din alt 
punct, care restabilește variația originală de volum. 
De obiceiu, rolul lui e să îmbunătățească raportul 
dintre semnal și sgomotul care intră în cale, între 
compresor și expansor. 

s. Comprimat [raGnerka; comprimé; Kom- 
prette, Tablette; tablet; komprimált]. Ind. chim., 
Farm.: Formă de preparat galenic, care se obţine 
prin aglomerarea unor substanțe medicamentoase, 
cu ajutorul unor prese. Comprimatele se prezintă 
sub formă de discuri compacte, cu suprafața ne- 
tedă, mai mult sau mai puțin fragile; se conservă 
uşor și se ingerează ca atari, sau disolvate în apă, 
în scopuri medicinale foarte variate, după princi- 
piile active pe cari le conțin. 

Unele substanțe (de ex. cloratul de potasiu) 
pot fi comprimate direct; cele mai multe se com- 
primă numai după o prelucrare, adăugindu-se un 
excipient (gumă arabică, glucoză, unt de cacao, 
amidon, etc.), cu ajutorul căruia se prepară o 
pastă, care se granulează, se usucă și se comprimă. 


